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Safety Instructions 

Use the following safety guidelines to ensure your own personal safety and to help protect your system 
and working environment from potential damage. For complete safety and regulatory information, see 
the Product Information Guide that shipped with your system. Warranty information might be included 
in this document or as a separate document. 

SAFETY: Rack Mounting of Systems 

Observe the following precautions for rack stability and safety. Also refer to the rack installation 
documentation accompanying the system and the rack for specific caution statements and procedures. 

Systems are considered to be components in a rack. Thus, "component" refers to any system as well as 
to various peripherals or supporting hardware. 

CAUTION: Before installing systems in a rack, install front and side stabilizers on stand-alone racks or the front 
stabilizer on racks joined to other racks. Failure to install stabilizers accordingly before installing systems in 
a rack could cause the rack to tip over' potentially resuming in bodily injury under certain circumstances. 
Therefore, always install the stabilizer(s) before installing components in the rack. 

After installing system/components in a rack，never pull more than one component out of the rack on its slide 
assemblies at one time. The weight of more than one extended component could cause the rack to tip over and 
may resuH in serious injury. 

。 NOTE: Your system is safety-certified as a free-standing unit and as a component for use in a Dell rack cabinet 
using the customer rack kit. The installation of your system and rack kit in any other rack cabinet has not been 
approved by any safety agencies. It is your responsibility to ensure that the final combination of system and rack 
complies with all applicable safety standards and local electric code requirements. Dell disclaims all liability and 
warranties in connection with such combinations. 

• System rack kits are intended to be installed in a rack by trained service technicians. If you install 
the kit in any other rack，be sure that the rack meets the specifications of a Dell rack. 

CAUTION: Do not move racks by yourself. Due to the height and weight of the rack, a minimum of two people 
should accomplish this task. 

• Before working on the rack, make sure that the stabilizers are secured to the rack, extended to the floor, 
and that the full weight of the rack rests on the floor. Install front and side stabilizers on a single rack 
or front stabilizers for joined multiple racks before working on the rack. 

• Always load the rack from the bottom 叩 ， and load the heaviest item in the rack first. 

• Make sure that the rack is level and stable before extending a component from the rack. 

• Use caution when pressing the component rail release latches and sliding a component into or out of 
a rack; the slide rails can pinch your fingers. 

• Do not overload the A し supply branch circuit that provides power to the rack. The total rack load 
should not exceed 80 percent of the branch circuit rating. 

• Ensure that proper airflow is provided to components in the rack. 

• Do not step on or stand on any component when servicing other components in a rack. 
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General Installation Instructions 

This installation guide provides instructions for trained service technicians installing one or more systems in 
a rack cabinet. The 民 apid 民 ails™ configuration can be installed without tools in manufacturer's rack cabinets 
that have square holes ； the Versa 民 ails™ configuration can be installed in most industry-standard rack 
cabinets that have square or round holes. One rack kit is required for each system to be installed in the rack 
cabinet. 


Before You Begin 

Before vou begin installing your system in the rack，carefully read "Safety Instructions" on page 5, as well 
as the safety instructions found in your Product Information Guide for additional information. 

CAUTION: When installing multiple systems in a rack, complete all of the procedures for the current system 
before attempting to install the next system. 

CAUTION: Rack cabinets can be extremely heavy and move easily on their casters. They do not have brakes. Use 
extreme caution while moving the rack cabinet. Retract the leveling feet when relocating the rack cabinet. Avoid 
long or steep inclines or ramps where loss of cabinet control may occur. Extend the leveling feet for support and 
to prevent the cabinet from rolling. 

。 NOTE: For instructions on installing the system itself, see "Installing the System in the Rack" on page 15. 

Important Safety Information 

Observe the safety precautions in the following subsections when installing your system in the rack. 

CAUTION: You must strictly follow the procedures in this document to protect yourself as well as others who 
may be involved. Your system may be very large and heavy and proper preparation and planning are important to 
prevent in|ury to yourself and to others. This precaution becomes increasingly important when systems are 
installed high up in the rack. 

CAUTION: Do not install rack kit components designed for another system. Use only the rack kit for your system. 
Using the rack kit for another system may result in damage to the system and personal injury to yourself and to 
others. 

Rack Requirements for VersaRails 

o NOTICE: The VersaRails rack kit is intended to be installed by trained service technicians in a rack that meets the 
specifications of American National Standards Institute (ANSI)/Electronic Industries Association (EIA) standard 
ANSI/EIA-310-D-92, International Electrotechnical Commission (lEC) 297, and Deutsche Industrie Norm (DIN) 41494. 
One rack kit is required for each system that is installed in a rack. 
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Rack Stabilizer Feet 

CAUTION: Before installing systems in a rack, install front and side stabilizers on stand-alone racks or the front 
stabilizer on racks joined to other racks. Failure to install stabilizers accordingly before installing systems in a 
rack could cause the rack to tip over' potentially resuming in bodily injury under certain circumstances. 
Therefore, always install the stabilizer(s) before installing components in the rack. 

The stabilizer feet help prevent the rack from tipping over. See the documentation provided with the rack 
cabinet for instructions on installing and anchoring the stabilizer feet. 

Recommended Tools and Supplies 

You may need the following items to install the system in a fou 卜 post rack cabinet: 

• #2 Phillips screwdriver 

• Masking tape or a feli:-dp pen, for use in marking the mounting holes to be used 

Rack Kit Contents 

• One pair of slide assemblies 

• One cable-management arm 

• One left cable-management arm ramp assembly 

• One right cable-management arm ramp assembly 

• One status indicator cable (if applicable) 

• Eignt 10-32 X 0.>inch flange-head Phillips screws 

^ NOTE: The nonmetric screws described in illustrations and in procedural steps are identified by size and number 
of threads per inch. For example, a #10 Phillips-head screw with 32 threads per inch is identified as a 10-32 screw. 

。 NOTE: Both the right and left cable-management arm ramp assemblies are illustrated in Figure 1-1. Depending on 
the orientation of the cable-management arm (CMA), you will only use one ramp assembly to secure the CMA to 
the back of the rack. For more information, see "Attaching the Cable-Management Arm Ramp Assembly" 
on page 19. 
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Figure 1-1. Rack Kit Contents 



1 cable-management arm 
4 slide assemblies 


2 left cable-management arm 
ramp assembly 

5 10-32 X 0.5-inch flange-head 

Phillips screws (8) 


3 right cable-management arm 
ramp assembly 

6 status indicator cable 
(if applicable) 


Installation Tasks 

Installing a rack kit involves performing the following tasks (described in detail in subsequent sections) 
in their numbered order ： 

1 Removing the rack doors 

2 Marking the rack 

3 Configuring the sliding rail assemblies 

4 Installing the mounting rails in the rack 

• 民 apid 民 ails installation 

• Versa 民 ails installation 

5 Installing the system in the rack 

6 Installing the cable-management arm 

7 Routing cables 

8 Attaching the cable-management arm ramp assembly 

9 Replacing the rack doors 
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Removing the Rack Doors 

See the procedures for removing doors in the documentation provided with your rack cabinet. 

CAUTION: Because of the size and weight of the rack cabinet doors, never attempt to remove or install them 
by yourself. 

CAUTION: Store the doors where they will not injure someone if the doors accidently fall over. 

Marking the Rack 

For a 2-U system，you must allow 2 U (88 mm, or 3.5 inches) of vertical space for each system you install 
in the rack. 

Rack cabinets that meet EIA-310 standards have an alternating pattern of three holes per rack unit with 
cente 卜 t 曰 - center hole spacing (beginning at the top hole of a 1-U space) of 1 弓 . 9 mm, 15.9 mm, and 12.7 mm 
(0.625 inch ， 0.62 つ inch, and 0. つ inch) for the front and back vertical rails (see figure 1-2). Rack cabinets may 
have round or square holes. 

。 NOTE: The vertical rails may be marked by horizontal lines and numbers in 1-U increments. If you want, you can 
make a note of the number marking on the rack's vertical rail. It is not necessary to mark or place tape on the rack. 

Figure 1-2. One Rack Unit 



CAUTION: If you are installing more than one system, install the mounting rails so that the first system 
IS installed in the lowest available position in the rack. 
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To mark the rack，perform the following steps; 

1 Place a mark (or tape) on the rack's front vertical rails where you want to locate the bottom of the 
system you are installing in the rack. The bottom of each 1-U space is at the middle of the narrowest 
metal area between holes (marked with a horizontal line on some rack cabinets — see Figure 1-3). 

2 Place a mark 88 mm (? .つ inches) above the original mark you made (or count up three holes in a rack 
that meets EIA-310 standards) and mark the rack's front vertical rails with a felt:-dpped pen or masking 
tape (if you counted holes, place a mark just above the top hole). This mark or piece of tape indicates 
where the system's upper edge will be located on the vertical rails (see figure 1-3). 

Figure 1-3. Marking the Vertical Rails 


1 


marks on vertical rail (2) 



10 I Rack Installation Guide 


























Configuring the Sliding Rail Assemblies 

The sliding rail assembly has a rotating mounting bracket at each end of the rail. The position of the 
bracket determines whether the rail assembly is used as a 民 apid 民 ail or a Versa 民 ail. The 民 apid 民 ail side of 
the bracket has a hook and a latch that secure it to the vertical rail. The Versa 民 ail side of the bracket has 
three holes and uses screws to attach it to the vertical rail. 

因 NOTE: The rack kit ships with the slide assemblies in the RapidRails configuration. 

To change from one type of rail assembly to the other type of rail assembly ： 

1 Lift the blue lever on the rotating mounting bracket (see Figure 1-4). 

2 Rotate the bracket and slide it up off of the two shoulder standoffs. 

3 Continue to rotate the bracket 180 degrees until vou can set the notches back over the shoulder 
standoffs. 

4 Rotate the bracket in the opposite direction until the bracket clicks into place. 

Figure 1-4. Changing the Position of the Rotating Mounting Bracket 



1 mounting-bracket flange 2 rotating bracket 3 release lever 

(RapidRails version shown) 

4 shoulder standoffs (2) 5 notches (2) 
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Installing the Mounting Rails in the Rack 

Installing RapidRails Mounting Rails 

NOTE: Ensure that the rotating mounting brackets on the slide assemblies are in the RapidRail configuration. 

See Figure 1-5. 

1 At the front of the rack cabinet, position one of the mounting rails so that its mounting-bracket flange 
fits between the marks or tape you placed (or numbered locations) on the vertical rails in "Marking the 
Rack" on page 9 (see Figure 1-5). 

The top mounting hook on the front mounting-bracket flange should enter the top hole between 
the marks you made on the vertical rails. 

Figure 1-5. Installing RapidRails Mounting Rails 



1 mounting hooks (4) 2 push buttons (2) 3 mounting rails (2) 
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2 Push the mounting rail forward until the mounting hooks enter their square holes, and then push 
down on the mounting-bracket flange until the mounting hooks seat and the push button pops out 
and clicks (see Figure 1-5). 

3 At the back of the cabinet，pull back on the mounting-bracket flange until the mounting hooks enter 
their square holes, and then push down on the flange until the mounting hooks seat and the push 
button pops out and clicks. 

4 Repeat step 1 through step 3 for the mounting rail on the other side of the rack. 

因！ NOTE: Ensure that the mounting rails are mounted at the same vertical position on both sides of the rack. 

Installing the VersaRails Mounting Rails 

y NOTE: Ensure that the rotating mounting brackets on the slide assemblies are in the VersaRail configuration. 

See Figure 1-6. 

1 At the front of the rack cabinet, position one of the mounting rails so that its mounting-bracket flange 
fits between the marks you placed (or numbered locations) on the vertical rails in "Marking the Rack" 
on page 9 (see Figure 1-6). 

The three holes on the front of the mounting-bracket flange should align with the holes between the 
marks you made on the front vertical rail. 

2 Install two 10-32 x 0.5-inch flange-head Phillips screws in the upper and lower holes in the mounting- 
bracket flange to secure the mounting rail to the front vertical rail. 

3 At the back of the cabinet, pull back on the mounting-bracket flange until the mounting holes align 
with their respective holes on the back vertical rail. 

4 Install two 10-32 x 0.5-inch flange-head Phillips screws in the upper and lower holes in the mounting- 
bracket flange to secure the mounting rail to the back vertical rail. 

5 Repeat step 1 through step 斗 for the mounting rail on the other side of the rack. 

NOTE: Ensure that the mounting rails are mounted at the same position on the vertical rails on each side 
of the rack. 
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Figure 1-6. Installing VersaRails Mounting Rails 



1 mounting-bracket flange 2 10-32 x 0.5-inch flange-head Phillips 

screws (4 per mounting rail) 
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Installing the System in the Rack 

CAUTION: If you are installing more than one system, install the first system in the lowest available position 
in the rack. 

CAUTION: Because of the size and weight of the system, never attempt to install the system in the mounting rails 
by yourself. 

1 Pull the two inner slide rails out of the rack until they lock in the fully extended position. 

2 Lift the system into position above the extended slides. 

The three shoulder screws on the sides of the system fit into the corresponding J-slots (see detail 
on Figure 1-7) on the inner slide assemblies. 

3 Lower the back of the system while aligning the back shoulder screws on the sides of the system 
with the back J-slots on the slide assemblies. 

4 Engage the back shoulder screws into their respective J-slots. 

日 Lower the front of the system and fit the middle and front shoulder screws into the J-slots in the slide 
assemblies. 

The system release latch at the front of the inner slide rail will snap back as the shoulder screw passes 
into the front slot. Use this system release latch when you wish to remove the system from the slide 
assemblies. 

6 Press the slide-release latch on the outside of each inner slide，then push the system into the rack. 

7 Install the cable-management arm. See "Installing the Cable-Management Arm" on page 17. 

8 Tighten the thumbscrews on the rack front panel to secure the slide assemblies to the rack. 
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Figure 1-7. Installing the System in the Rack 



1 slide-release latch 2 shoulder screws (6) 3 J slots (6) 

4 front release latch 

Removing the System From the Rack 

To remove the system from the rack, perform the following procedure: 

1 Turn off the system and attached peripherals, and disconnect the system from the electrical outlet. 

2 Remove the I/O cable connectors and power cable connectors from their respective connectors 
on the system back panel. 

3 Loosen the thumbscrews on each side of the front chassis panel that secures the system to the rack. 
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4 Pull the system out of the rack until it stops because of the safety catch. 

日 Pull up on the front release latch on each rail to disengage the safety catch (see Figure 1-7) and slide 
the system forward. 

6 Pull the system completely out of the rack. 

Installing the Cable-Management Arm 

区！ NOTE: You can attach the cable-management arm to either side of the rack cabinet. 

因 NOTE: Attach the cable-management arm ramp assembly to the side opposite of where you attach the cable- 
management arm. 

1 Fit the latch on the front end of the cable-management arm onto the bracket on the end of the 
mounting rail until the latch clicks (see Figure 1-8). 

2 Fit the latch on the unattached end of the cable-management arm onto the bracket on the end of the 
slide assembly until the latch clicks (see figure 1-8). 

CAUTION: Both ends of the cable-management arm must be connected before you begin routing the system 
cables. 


Figure 1-8. Installing the Cable-Management Arm 
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Routing Cables 


1 Open the wire cable basket on the top of the cable-management arm, to enable cables to be routed 
within the arms (see Figure 1-9). 

Figure 1-9. Routing Cables on the Cable-Management Arm 



1 tie wraps (2) 

3 cable-management arm 


system status-indicator cable connector 
wire cable basket 


2 If applicable, connect the system status-indicator cable to its connector on the system back panel. 

Route the system status-indicator cable through the cable-management arm, and press the LED end 
into the slot on the end of the cable-management arm until it snaps into place. 

3 Attach the I/O cable connectors and power cable connectors to their respective connectors on the 
system back panel. 

For details on cable connections, see your system's Getting Started Guide or H 口 rc/w 口 re Owner’s 
Manual. 

因 NOTE: Use the retainer brackets on the back of the power supplies to provide strain relief for the power 


cables. 


4 Route the cables along the bend in the cable-management arm. 

日 Adjust the cable slack as needed at the hinge position and secure the cables with the tie wraps 
(see Figure 1-9). 

6 し lose the cable basket. 
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7 Slide the system in and out of the rack to verify that the cables are routed correctly and do not bind, 
stretch, or interfere with the movement of the cable-management arm. Adjust the cable positioning 
inside the cable-management arm as needed. 

NOTE: If you pull the system out to its furthest extension, the slide assemblies will lock in the extended 
position. To release the lock, press the slide release latch on the side of each slide and then slide the system 
into the rack. 

8 When you are satisfied that the cables are routed correctly, push the system fully into the rack. 

Attaching the Cable-Management Arm Ramp Assembly 

The cable-management arm ramp assembly guides the cable-management arm into a stable, 
level position. To attach the cable-management arm ramp assembly ： 

1 Select only one ramp assembly, depending on the orientation of the cable-management arm. 

a If the cable-management arm is attached on the right side of the rack (as shown in Figure 1-11), 
attach the left cable-management arm ramp assembly to the rack (see Figure 1-10). 

b If the cable-management arm is attached on the left side of the rack, attach the right cable- 
management arm ramp assembly to the rack (see Figure 1-10). 

CAUTION: The cable-management arm ramp assembly must be installed to prevent long-term sagging 
of the cable-management arm. 

NOTE: Ensure that you use the cable-management arm ramp assembly with the metal ramp facing toward 
the center of the rack (see Figure 1-10). 

Ed NOTE: The orientation shown in Figure 1-10 presumes you are facing the back of the system. 

Figure 1-10. Orientation for the Left or Right Cabk-Management Arm Ramp Assembly 



1 left cable-management arm 2 right cable-management arm 3 metal ramp 

ramp assembly ramp assembly 
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2 Fit the latch of the ramp assembly on the ramp assembly bracket, located on the opposite side of 
the rack from where you attached the cable-management arm (see Figure 1-11). 

3 To slide the cable-management arm into place ： 

a Locate the ramp assembly wire form guide at the bend of the cable-management arm. 
b Lift and slide the ramp assembly wireform guide up the ramp, stopping at the ramp assembly 
seating catch. 

c If you have selected the correct ramp assembly, the wireform guide will seat c 曰 rrectly in the catch 
at the top of the ramp assembly each time the system is cycled in the rack. Figure 1-11 shows 
the left ramp assembly installed with the cable-management arm attached on the right. 

To disengage the cable-management arm ramp assembly, press the ramp assembly release button on 
the ramp assembly latch and pull the ramp assembly off the bracket (see Figure 1-11). 


Figure 1-11. Installing the Cable-Management Arm Ramp Assembly 



1 ramp assembly bracket 2 cable-management arm ramp 3 ramp assembly release button 

assembly latch 

4 ramp assembly seating catch 5 left cable-management arm 6 ramp assembly wireform 

ramp assembly guide 


NOTE: In Figure 1-11, the cable-management arm is attached on the right side of the rack and the left cable- 
management arm ramp assembly is attached to the left side of the rack. Conversely, if you attach the cable- 
management arm on the left side of the rack, attach the right cable-management arm ramp assembly to the right 
side of the rack. 
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Replacing the Rack Doors 

See the procedures for replacing doors in the documentation provided with your rack. 

CAUTION: Because of the size and weight of the rack cabinet doors, never attempt to remove or install them 
by yourself. 
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Remarques, avis et precautions 

区 ^ REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuventvous aider a mieux utiliser 
votre ordinateur. 

AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage materiel ou de perte de donnees et vous indique comment eviter 
le probleme. 

PRECAUTION : une PRECAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du materiel, de blessure corporelle 
ou de mo け . 


Les informations contenues dans ce document peuvent etre modi むを es sans preavis. 

◎ 2007 Dell Inc. Tous droits reserves. 

La reproduction de ce document de quelque maniere que ce soit sans I'autorisation ecrite de Dell Inc. est strictement interdite. 

Marques utilisees dans ce document : Dell, le logo DELL, Rapid 民幻 ils な Versa 民 ails sont des marques de Dell Inc. 

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilises dans ce document se rapportent aux societes propnetaires de ces marques et de 
ces noms ou a leurs produits. Dell Inc. decline tout interet dans I'utilisation des marques deposees et des noms de marques ne lui appartenant pas. 
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Consignes de securite 

民 espectez les consignes de securite de ce guide pour assurer votre securite personnelle et pour contnbuer 
a proteger votre systeme et votre environnement de travail de dommages potentiels. Pour obtenir 
toutes les informations concernant la securite et les reglementations, consultez le document Product 
Information Guide (Guide d'informations sur le produit) fourni avec le systeme. Les informations sur 
la garantie se trouvent soit dans ce document, soit a part. 

SECURITE : montage en rack des systemes 

Pour garantir la stability du rack, ainsi que votre securite, respectez les precautions suivantes. 
Reportez-vous egalement a la documentation accompagnant le systeme et le rack pour connaitre 
les mises en garde et les procedures specifiques. 

Les systemes sont consideres comme etant les composants d'un rack. Le terme ‘‘coniposant fait done 
reference a un systeme mais aussi aux d け rerents periphenques ou matenels associes. 

PRECAUTION : avant d'installer des systemes dans un rack autonome, installez d'abord les pieds stabilisateurs 
avant et lateraux. Pour plusieurs racks associes, installez d'abord les pieds stabilisateurs avant. L'installation 
de systemes dans un rack non equipe de pieds stabilisateurs peut provoquer son basculement et entramer des 
blessures. Installez toujours les pieds stabilisateurs du rack avant d'ajouter des composants dans celui-ci. 

Apres avoir installe un systeme ou des composants dans un rack，ne faites jamais coulisser hors du rack plus 
d'un composant a la fois. Le poids de plusieurs composants so け is du rack risquerait de le fa ire basculer et de 
blesser quelqu'un gravement. 

REMARQUE : le systeme est certifie sur le plan de la securite en tant qu'unite autonome et en tantque composant 
destine a etre utilise dans un rack Dell, a I'aide du kit de rack client. L'installation du systeme et du kit d'installation 
en rack dans une autre armoire n'a regu aucune homologation des organismes de certification de la securite. 

II vous incombe de veiller a ce que la combinaison finale systeme et rack soit conforme a toutes les normes de 
securite en vigueur, ainsi qu'aux normes electriques locales. Dell decline touts responsabilite et toutes garanties 
liees a ce type de combinaisons. 

• Les kits de rack doivent etre installes par des techniciens de maintenance qualifies. Si vous installez ce 
kit dans un autre rack, assurez-vous que ce dernier possede les memes specifications qu'un rack Dell. 

PRECAUTION : ne deplacez pas de rack sans aide. En raison de la hauteur et du poids du rack, cette tache doit 
etre realisee par deux personnes au minimum. 

• Avant de travailler sur le rack, venfiez que les pieds stabilisateurs sont fixes au rack, qu'ils toucheiit le 
sol et que tout le poids du rack repose sur le sol. Avant d'intervenir sur un rack isole, installez d'abord 
les pieds stabilisateurs avant et lateraux. Pour plusieurs racks associes, installez d'abord les pieds 
stabilisateurs avant. 

• Chargez le rack du bas vers le haut，en plagant toujours I'dement le plus lourd en premier. 

• Assurez-vous que le rack est d'aplomb et stable avant de tirer un composant hors de son compartiment. 

• Agissez avec precaution lorsque vous appuyez sur les loquets d'e]ection des rails pour inserer ou retirer 
un composant. Veillez notamment a ne pas coincer vos doigts dans les rails coulissants. 
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• Ne surchargez pas le circuit d'alimentation secteur du rack. La coiisommation totale du rack ne doit 
pas depasser 80 % de la capacite du circuit. 

• Assurez-vous que les elements install お dans le rack sont suffisamment ventiles. 

• Ne montez pas sur uii composaiit lorsque vous iiitervenez sur d'autres composants du rack. 

Consignes generales d'installation 

Ce guide d'installation s'adresse a des techniciens de maintenance qualiries. II contient les instructions 
relatives a I'installation d'un ou de plusieurs systemes dans un rack. La configuration RapidRails™ peut etre 
installee sans outils dans tous les racks du fabricant dotes de trous carres;la configuration Versa 民 ails™ peut 
etre installee dans la plupart des racks standard equipes de trous carres ou ronds. Un kit d'installation est 
necessaire pour chaque systeme. 

Avant de commencer 

Avant de commencer a installer le systeme dans le rack，lisez attentivement la section "Consignes de 
securite a la page 27, ainsi que les consignes de securite figurant dans le document Product Information 
Guide (Guide d'informations sur le produit) pour plus d'informations. 

A PRECAUTION : si vous installez plusieurs systemes dans un rack, terminez toutes les operations requises 
sur le systeme en cours d'installation avant de passer au suivant. 

PRECAUTION : les racks peuvent etre extremement lourds, mais se deplacent assez facilement sur leurs 
roulettes. Cependant, les roulettes ne possedent pas de systeme de freinage. Procedez avec la plus grande 
prudence pour deplacer un rack. Rentrez ses pieds reglables lorsque vous le changez d'emplacement. tvitez de 
deplacer le rack le long de rampes ou de plans inclines trop longs ou trop abrupts，sur lesquels I'armoire pourrait 
vous echapper. Ressoitez les pieds reglables lorsque I'armoire doit etre soutenue ou pour lui eviter de glisser sur 
ses roulettes. 

を！ REMARQUE : pour plus d'informations sur I'installation du systeme proprement dit, voir "Installation du systeme 
dans le rack" a la page 37. 

Informations impo け antes concernant la securite 

民 espectez les precautions decrites dans les sous-sections suivantes lors de I'installation du systeme 
dans le rack. 

PRECAUTION : vous devez respecter a la lettre les procedures de ce document afin de garantir votre propre 
protection ainsi que celle d'autrui. Le systeme peut etre tres lourd et volumineux. Une preparation et une 
planification adequates sont done importantes afin d'eviter tout risque de blessure pour vous-meme ou autrui. 
Ces precautions sont d'autant plus importantes lorsque les systemes sont installes en hauteur. 

/^\ PRECAUTION : n'installez pas de kits prevus pour un autre systeme. Sinon, vous risquez d'endommager 
le systeme et de vous blesser ou de blesser une autre personne. 
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Specifications de rack requises pour les rails VersaRails 

o AVIS : le kit VersaRails est prevu pour etre installe par des techniciens de maintenance qualifies dans un rack 
conforms aux specifications des organismes suivants : American National Standards Institute (ANSI)/Electronic 
Industries Association (EIA) standard ANSI/EIA-310-D-92, International Electrotechnical Commission (lEC) 297 
et Deutsche Industrie Norm (DIN) 41494. Un kit est necessaire pour chaque systeme installe dans un rack. 

Pieds stabilisateurs du rack 

PRECAUTION : avant d'installer des systemes dans un rack autonome, installez d'abord les pieds stabilisateurs 
avant et lateraux. Pour plusieurs racks associes, installez d'abord les pieds stabilisateurs avant. L'installation 
de systemes dans un rack non equipe de pieds stabilisateurs peut provoquer son basculement et entramer des 
blessures. Installez toujours les pieds stabilisateurs du rack avant d'ajouter des composants dans celui-ci. 

Les pieds stabilisateurs evitent au rack de basculer. し曰 nsultez la documentation fournie avec le rack 

pour savoir comment installer et fixer les pieds stabilisateurs. 

Outils et fournitures recommandes 

Les outils et fournitures suivants peuvent etre necessaires pour installer le systeme dans un rack 

自 quatre montants : 

• Tournevis cruciforme if 2 

• Baiide adhesive ou stylo feutre, pour marquer les trous de montage a utiliser 

Contenu du kitde rack 

• Une paire d'assemblages a glissiere 

• Un bras de gestion des cables 

• Un assemblage de fixation pour le bras de gestion des cables (gauche) 

• Un assemblage de fixation pour le bras de gestion des cables (droit) 

• Un c 自 ble de voyant d'etat (le cas echeant) 

• Huit vis 自 tete cruciforme 10-32 x 0,5 pouce 

。 REMARQUE : les vis au pas non metrique decrites dans les illustrations et dans les procedures sont identifiees 
par la taille et le nombre de filets par pouce. Par exemple, une vis a tete cruciforme n° 10 avec 32 filets par pouce 
est designee par I'appellation "vis 10-32". 

に ^ REMARQUE : les deux assemblages de fixation du bras de gestion des cables (gauche et droit) sont representes 
a la figure 1-1. Pour a 打 acher le bras de gestion des cables a I'arriere du rack, vous n'avez besoin que d'un seui 
assemblage de fixation. L'assemblage a utiliser depend du sens dans lequel le bras de gestion des cables est 
installe. Pour plus d'informations, voir "Installation de l'assemblage de fixation du bras de gestion des cables" 
a la page 42. 
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Figure 1-1. Contenu du kit de rack 



1 Bras de gestion des cables 


4 Assemblages a glissiere 


2 Assemblage de fixation du 
bras de gestion des cables 
(gauche) 

5 Vis cruciformes a tete plate 
10-32 X 0,5 pouce (8) 


3 Assemblage de fixation du 
bras de gestion des cables 
(droit) 

6 Cable de voyant d'etat 
(le cas echeant) 


Taches d'installation 

Pour installer un kit, vous devez effectuer dans I'ordre indique les taches suivantes, qui sont decrites 
plus loin dans ce guide : 

1 Retrait des portes du rack 

2 Marquage du rack 

3 Configuration des assemblages 自 glissiere 

4 Installation des rails de montage dans le rack 

• Installation du kit 民 apid 民 ails 

• Installation du kit Versa 民 ails 

5 Installation du systeme dans le rack 

6 Installation du bras de gestion des cables 

7 Acheminement des cables 

8 Installation de I'assemblage de fixation du bras de gestion des cables 

9 Remise en place des portes du rack 
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Retrait des portes du rack 

Pour savoir comment retirer les portes du rack, reportez-v 曰 us 自 la documentation fournie avec ce dernier. 

PRECAUTION : compte tenu de leur poids et de leur taille, ne retirez ou n'installez jamais les portes sans 
■■assistance d'une autre personne. 

PRECAUTION : placez les portes dans un endroitsQrou elles ne risquent pas de tomber accidentellement 
et de blesser quelqu'un. 

Marquage du rack 

Pour un systeme de 2 U, vous devez compter un espace vertical de 88 mm ou つ，弓 pouces pour 
chaque systeme installe dans le rack. 

Les racks conformes aux normes EIa- ク _i0 comportent des senes alternees de trois trous par unite. 
L'espacement entre les trous, mesure de centre 自 centre (en commengant par le trou superieur) est 
respectivement de 1 弓夕 mm,15 夕 mm et 12,7 mm (0,625 pouce ， 0,625 pouce et 0 ,弓 pouce) pour les rails 
verticaux avant et arnere (voir la figure 1-2). Les racks peuvent comporter des trous ronds ou carres. 

& REMARQUE : les rails verticaux peuvent etre marques par des lignes horizontales et des chiffres progressant 
par increments de 1 U. Si vous le souhaitez, vous pouvez noter le numero figurant sur le rail vertical du rack. 
Dans ce cas, il n'est pas necessaire de marquer le rack ni d'y apposer un morceau de bande adhesive. 

Figure 1-2. Unite de rack 



A PRECAUTION : si vous installez plusieurs systemes, placez les rails de montage de fagon que le premier 
systeme soit dispose le plus bas possible dans le rack. 
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Pour marquer le rack，procedez comme suit : 

1 Placez une marque (ou de la bande adhesive) sur les rails verticaux avant du rack, な I'endroit 
correspondant au bas du systeme a installer. Le bas de chaque espace de 1 U se trouve au milieu de 
la zone metallique la plus etroite entre les trous (reperee par une ligne horizontale sur certains racks; 
voir la figure 1-3). 

2 Placez une marque 自 environ 88 mm (3,5 pouces) au-dessus de la marque que vous avez faite au depart 
(ou remontez de 3 trous dans les racks conformes a la norme EIA-310)，puis marquez les rails verticaux 
du rack avec un stylo feutre ou de la bande adhesive (si vous avez c 曰 mpte les trous, placez une marque 
juste au-dessus du trou supeneur). Cette marque ou ce morceau de bande adhesive indique 
I'emplacement du rebord supeneur du systeme sur les rails verticaux (voir la figure 1-3). 

Figure 1-3. Marquage des rails verticaux 


1 


Marques sur le rail vertical (2) 
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Configuration des assemblages a glissiere 


Les assemblages a glissiere disposent d'un support de montage rotatif situe 自 chacune de leurs 
extremites. La position de ce support determine si I'assemblage est utilise en mode 民 apid 民 ails ou 
Versa 民 ails. Le cote 民 apid 民 ails du support est equipe d'un crochet et d'un loquet qui le fixe au rail 
vertical. Le cote Versa 民 ails du support comporte trois trous. Le support est alors fixe au rail vertical 
par des vis. 

因 REMARQUE : les assemblages a glissiere fournis avec le kit sont montes selon la configuration RapidRails. 
Pour passer d'une configuration a I'autre, procedez comme suit : 

1 民 elevez le levier bleu du support de montage rotatif (voir la figure 1-4). 

2 Faites pivoter le support puis faites-le glisser vers le haut pour le degager des deux dispositifs 
a epaulement. 

3 Continuez de faire pivoter le support a 180 degres jusqu'a ce que vous puissiez de nouveau placer 
les encoches sur les dispositifs a epaulement. 

4 Faites pivoter le support dans la direction opposee jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 

Figure 1-4. Changement de la position du support de montage rotatif 



1 Collere 円 e du support de 2 Support rotatif 3 Levier d'ejection 

montage (configuration 
RapidRails) 


4 Dispositifs a epaulement (2) 5 Encoches (2) 
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Installation des rails de montage dans le rack 

Installation des rails de montage RapidRails 

REMARQUE : verifiez que les supports de montage rotatifs des assemblages う glissiere sont montes selon 
la configuration RapidRails. Voir la figure 1-5. 

1 K I'avant du rack，positioniiez I’un des rails de fagon que la collerette du support de montage s'insere 
entre les marques que vous avez faites (section "Marquage du rack a la page 31), les morceaux 
de bande adhesive ou les emplacements numerotes sur les rails verticaux. Voir la figure 1-5. 

Le crochet de fixation superieur situe sur la collerette avant du support de montage doit penetrer 
dans le trou superieur qui se trouve entre les marques faites sur les rails verticaux. 

Figure 1-5. Installation des rails de montage RapidRails 



1 Crochets de fixation (4) 2 Boutons-poussoirs (2) 3 Rails de montage (2) 
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2 Poussez le rail vers I'avant jusqu'a ce que les crochets de fixation soient positionnes dans les trous 
carres, puis appuyez sur la collerette de montage jusqu'a ce que les crochets se mettent eii place et 
que le bouton-poussoir ressorte avec un d を die (voir la figure 1-5). 

3 A I'arnere de I'arm 曰 ire，tirez la collerette de montage vers I'arriere jusqu'a ce que les crochets soient 
positionnes dans les trous carres, puis appuyez sur la collerette jusqu'a ce que les crochets se mettent 
en place et que le bouton-poussoir ressorte avec un deciic. 

4 Recommencez la procedure de I'etape 1 a I'etape 3, pour le rail de montage situe de I'autre cote 
du rack. 

。 REMARQUE : verifiez que les rails de montage sont montes a la m を me position verticale de chaque cote 
du rack. 

Installation des rails de montage VersaRails 

W REMARQUE : verifiez que les supports de montage rotatifs des assemblages う glissiere sont montes selon 
la configuration VersaRails. Voir la figure 1-6. 

1 K I'avant du rack，positionnez I’un des rails de fa が n que la collerette du support de montage s'insere 
entre les marques que vous avez faites (section "Marquage du rack a la page 31), les morceaux de 
bande adhesive ou les emplacements numerotes sur les rails verticaux. Voir la figure 1-6. 

Les trois trous situes a I'avant de la collerette du support de montage doivent s'aligner avec ceux 
qui se trouvent entre les marques que vous avez raites sur le rail vertical avant. 

2 Inserez deux vis cmciformes 10-32 x 0,5 pouce dans les trous supeneur et inferieur de la collerette 
du support de montage pour fixer le rail de montage sur le rail vertical avant. 

3 A I'arriere de I'armoire，tirez sur la collerette du support de montage jusqu'a ce que les trous de 
montage s'alignent avec les trous correspondants du rail vertical arnere. 

4 Inserez deux vis cmciformes 10-32 x 0,5 pouce dans les trous supeneur et inferieur de la collerette 
du support de montage pour fixer le rail de montage sur le rail vertical arnere. 

5 Recommencez la procedure de I'etape 1 a i'etape 4, pour le rail de montage situe de I'autre cote 
du rack. 

に ^ REMARQUE : verifiez que les rails sont montes a la m 自 me hauteur sur les rails verticaux de chaque cote du rack. 
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Figure 1-6. Installation des rails de montage VersaRails 



1 Collerette du support de montage 2 Vis cruciformes a tete plate 3 Rails de montage (2) 

10-32 X 0,5 pouce (4 par rail 
de montage) 
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Installation du systeme dans le rack 

A PRECAUTION : si vous installez plusieurs systemes, installez le premier le plus bas possible dans le rack. 

PRECAUTION : en raison de la taille et du poids du systeme, ne tentez jamais de I'installer seui dans les rails 
de montage. 

1 Tirez les deux rails coulissants inteneurs hors du rack jusqu'a ce qu'ils bloquent sur la but を e. 

2 Soulevez le systeme pour le placer au dessus des rails coulissants. 

Les trois vis 自 epaulement situees de chaque cote du systeme s'emboitent dans les fentes en forme de J 
qui se trouvent sur les assemblages a glissiere interieurs (voir la figure 1-7). 

3 Inclinez le systeme vers I'arriere tout en alignant les vis 自 epaulement arriere situees sur les cotes 
du systeme avec les fentes en J situees a I'arriere des assemblages a glissiere. 

4 Emboitez les vis a epaulement arriere dans les fentes correspondantes. 

日 Abaissez I'avant du systeme jusqu'a ce que les vis 自 Epaulement avant et centrale s'emboitent dans 
les fentes en J. 

Le loquet d'e]ection du systeme situe a I'avant du rail coulissant iiiterieur s'enclenche lorsque la vis 
自 Epaulement s'insere dans la fente avant. Utilisez ce loquet pour retirer le systeme des assemblages 
自 glissiere. 

6 Appuyez sur le loquet d'e]ecdon situe a I'exterieur de chaque rail coulissant interieur, puis poussez 
le systeme dans le rack. 

7 Installez le bras de gestion des cables. Voir 'installation du bras de gestion des c 自 bles a la page 39. 

8 Serrez les vis moletees sur le panneau avant du rack pour fixer les assemblages a glissiere sur le rack. 
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Figure 1-7. Installation du systeme dans le rack 



1 Loquet d'ejection de 2 Vis a epaulement (6) 3 Rentes en forme de J (6) 

I'assemblage a glissiere 

4 Loquet d'ejection frontal 
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Retrait (Tun systeme installe dans le rack 

Pour retirer le systeme du rack, procedez comme suit : 

1 Eteignez le systeme et les peripheriques connectes，puis debranchez-le de la prise secteur. 

2 Debranchez les c 自 bles d'E-S et les cables d'alimeiitation des connecteurs correspondants, 自 I'amere 
du systeme. 

3 Desserrez les vis moletees situees de chaque cote du panneau avant du ch 自 ssis (qui fixe le systeme 
au rack). 

4 Tirez le systeme hors du rack jusqu'a ce qu'il so け arret を par la butee de securite. 

日 Soulevez le loquet d'ejection avant de chaque rail pour degager la butee de securite (voir la figure 1-7), 
puis faites glisser le systeme vers I'avant. 

6 Retirez completement le systeme du rack. 

Installation du bras de gestion des cables 

。 REMARQUE : le bras de gestion des cables peut etre installe sur le cote droit ou gauche du rack. 

REMARQUE : I'assemblage de fixation du bras de gestion des cables doit etre installe du cote oppose a celui ou vous 
avez fixe le bras. 

1 Emboitez le loquet situe a I'extremite avant du bras de gestion des cables sur le support situe au bout 
du rail de montage ， jusqu ' 自 ce que vous entendiez un declic (voir la figure 1-8). 

2 Emboitez le loquet situe a I'extremite non fix を e du bras de gestion des cables sur le support situe 
au bout de I'assemblage a glissiere ， jusqu ' 自 ce que vous entendiez un declic (voir la figure 1-8). 

PRECAUTION : vous devez fixer les deux extremites du bras de gestion des cables avant de I'utiliser 
pour disposer les cables du systeme. 
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Figure 1-8. Installation du bras de gestion des cables 


1 


2 



1 Rails de montage (2) 

3 Loquets (2) 


2 Supports (2) 

4 Bras de gestion des c 自 bles 
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Acheminement des cables 


1 Ouvrez le conduit situe sur la partie superieure du bras de gestion des cables pour permettre le passage 
des c 自 bles (voirla figure 1-9). 

Figure 1-9. Acheminement des cables dans le bras de gestion des cables 



Fixe-cables (2) 


2 Connecteur du cable du voyant d'etat 


du systeme 

4 Conduit du bras de gestion des cables 


3 Bras de gestion des cables 


2 Le cas echeant，connectez le cable du voyant d'etat dans le connecteur appropne, sur le panneau 
arriere du systeme. 

Faites passer ce cable dans le bras de gestion des cables et emboitez I'extremite aotee du voyant 
dans I'emplacement situe a I'extremite du bras de gestion des cables. 

3 Branchez les cables d'E/S et les cables d'alimentation sur les connecteurs correspondants, a I'arnere 
du systeme. 

Pour plus de details sur le branchement des cables, consultez les documents 'netting Started Guide 
(Guide de mise en route) ou Hardware Owner's Manual (Manuel du propnetaire). 

因 REMARQUE : pour eviter une tension excessive des cables d'alimentation, faites-les passer dans 
les boucles situees a I'arnere des blocs d'alimentation. 

4 faites passer les c 自 bles tout au long du bras de gestion des c 自 bles. 

日 民 eglez la tension des cables autour de la charmere, puis utilisez les fixe-cables pour maintenir 
les c 自 bles en position (voir la figure 1-9). 
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6 民 efermez le conduit de c 自 bles. 

7 Poussez le systeme dans le rack puis ressortez-le, pour verifier que les c 自 bles sont install お 
correctement et ne se bloquent pas, ne se tendent pas et ne se coincent pas lors du deplacement 
du passe-cables. Si necessaire, repositionnez les cables dans le bras de gestion des cables. 

。 REMARQUE : si vous tirez le systeme au maximum, les assemblages a glissiere se verrouillent dans cette 
position. Pour les deverrouiller, appuyez sur le loquet d'ejection situe sur le cote de chaque assemblage 
a glissiere, puis faites coulisser le systeme dans le rack. 

8 Une rois les c 自 bles correctement positionnes, enfoncez le systeme dans le rack. 


Installation de I'assemblage de fixation du bras de gestion 
des cables 

L'assemblage de fixation du bras de gestion des cables permet de maintenir ce dernier en position stable. 
Pour installer cet assemblage : 

1 Choisissez Tassemblage gauche ou droit, selon le sens dans lequel le bras de gestion des cables est 
install も 

a M le bras de gestion des cables est attache sur le cote droit du rack (comme dans la figure 1-11 )， 
vous devez installer l'assemblage de fixation de gauche (voir la figure 1-10). 

b M le bras de gestion des cables est attache sur le cote gauche du rack，vous devez installer 
l'assemblage de fixation de droite (voir la figure 1-10). 

PRECAUTION : l'assemblage de fixation doit imperativement etre ins ね 116 ; il permet d'eviter 
I'affaissement du bras de gestion des cables, qui risque de se produire au bout d'un certain temps. 

REMARQUE : lorsque vous utilisez l'assemblage de fixation, assurez-vous que la rampe metallique se trouve 
du bon cote (vers I'interieur du rack). Voir la figure 1-10). 

。 REMARQUE : dans la figure 1-10, les assemblages de fixation sont representes tels que vous les verriez 
en vous plagant face a I'arriere du systeme. 
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Figure 1-10. Orientation de I'assemblage de fixation du bras de gestion des cables (cote gauche ou droit) 



Assemblage de fixation du 
bras de gestion des cables 
(cote gauche) 


2 Assemblage de fixation du 3 Rampe metallique 
bras de gestion des cables 
(cote droit) 


2 Emboitez le loquet de I'assemblage de fixation sur le support approprie. Ce support est situe sur le cote 

du rack oppose 自 celui ou vous avez fixe le bras de gestion des c 自 bles (voir la figure 1-11). 

3 Pour mettre le bras de gestion des cables en place : 

a Reperez ie dispositif de guidage situe a la charniere du bras de gestion des cables. 

b Soulevez ce dispositit et faites-le remonter jusqu'au cran situe sur la rampe de I'assemblage 
de fixation. 

c Si vous avez choisi le bon assemblage, le dispositif de guidage s'emboite correctement sur ce cran 
chaque fois que le systeme est insere dans le rack. La figure 1-11 montre I'assemblage de fixation 
de gauche installe et le bras de gestion des caoles attache sur le cote droit du rack. 

Pour aesenclencher I'assemblage de fixation, appuyez sur le bouton d'ejection situe sur le loquet 
et retirez I'assemblage du support (voir la figure 1-11). 
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Figure 1-11. Installation de I'assemblage de fixation du bras de gestion des c 自 bles 



1 Support de I'assemblage 
de fixation 

4 Cran 


2 Loquet de I'assemblage de fixation 

5 Assemblage de fixation du bras de 
gestion des cables (cote gauche) 


3 Bouton d'ejection 

6 Dispositif de guidage 


REMARQUE : dans la figure 1-11,le bras de gestion des cables est attache sur le cote droit du rack. L'assemblage 
de fixation de gauche est done installe sur le cote gauche. Inversement, si le bras de gestion des c 自 bles est 
attache sur le cote gauche du rack, vous devez installer I'assemblage de fixation de droite sur le cote droit du rack. 


Remise en place des portes du rack 

Pour savoir comment remettre en place les portes du rack, reportez-vous 自 la documentation fournie 
avec ce dernier. 

PRECAUTION : compte tenu de leur poids et de leur taille, ne retirez ou n'installez jamais les portes 
sans I'assistance d'une autre personne. 
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Rack-lnstallationsanleitung 



Anmerkungen, Hinweise und Warnungen 

に ^ ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer 
erleichtern. 

O HINWEIS: Ein HINWE に warnt vor moglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt auf, 
wie derartige Probleme vermieden werden k 扫 nnen. 

VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden, 
Verletzungen oder zum Tod fiihren konnte. 


Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. 
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Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen. 


Marz 2007 


P/N TP579 


Rev. AOO 



Inhalt 


Sicherheitshinweise. 49 

SICHERHEIT: Montieren von Systemen im Rack. 49 

Allgemeine InstallationsanleHung. 50 

Bevor Sie beginnen. 50 

Wichtige Sicherheitshinweise. 51 

Rack-Anforderungen fur VersaRails. 51 

Rack-Stabilisatoren. 51 

Empfohlene Werkzeuge und Zubehor. 51 

Inhalt des Rack-Kits. 52 

Ablauf der Installation. 53 

Abnehmen der Rack-Turen. 53 

Markieren des Racks. 53 

Konfiguration der Gleitschienensatze. 56 

Installation der Montageschienen im Rack. 57 

Installation der RapidRails-Montageschienen. 57 

Installation der RapidRails-Montageschienen. 58 

Installation des Systems im Rack. 閒 

Entfernen des Systems aus dem Rack. 61 

Installation des Kabelfuhrungsarms. 62 

Verlegen der Kabel. 63 

Anbringen der Halterampe fiir den Kabelfuhrungsarm. 64 

Wiederanbringen der Rack-Turen. 66 


Inhalt 


I 47 

























48 I Inhalt 



Sicherheitshinweise 

Beachten Sie die nachfolgeiiden Sicherheitshinweise, um Hire eigene Sicherheit zu gewahrleisten und 
eine Beschadigung des Systems und der Arbeitsumgebung zu vermeiden. Vollstandige Informationen 
liber die Sicherheitsanfordemngen und Betriebsvorschriften finden Sie im Product Information Guide 
(Produktinformationshandbuch) zum System. Die Garantieinformationen befinden sich entweder dort 
oder in einem gesonderten Dokument. 

SICHERHEIT: Montieren von Systemen im Rack 

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen fiir die Stabilitat und Sicherheit des Racks. Spezielle 
Warnungen und/oder Sicherheitshinweise und Prozeduren finden Sie auch in der zum System gehorenden 
Dokumentation zur Rack-Installation. 

Systeme gelten als Komponenten in einem Rack. Der Begriff ^Komponente bezieht sich also auf ein 
beliebiges System oder auch Peripheriegerate und Zusatzhardware. 

VORSICHT: Bevor Sie Systeme in einem Rack einbauen, installieren Sie bei frei stehenden Racks die vorderen 
und seitlichen Stabilisatoren und bei Racks, die mit anderen Racks verbunden sind, die vorderen Stabilisatoren. 
Wenn vor dem Einsetzen von Systemen in einem Rack keine Stabilisatoren angebracht werden, kann das Rack 
unter Umstanden umkippen und Verletzungen verursachen. Befestigen Sie daher immer zuerst die Stabilisatoren, 
bevor Sie Komponenten im Rack installieren. 

Ziehen Sie nach dem Einbau von Systemen/Komponenten in einem Rack niemals mehr als eine Komponente 
gleichzeitig auf den Gleitschienen aus dem Rack. Durch das Gewicht von mehr als einer Komponente kann 
das Rack umkippen und Verletzungen verursachen. 

。 ANMERKUNG: Das System ist als frei stehende Einheit und fiir die Verwendung als Komponente in einem Dell- 
Rack unter Verwendung des kundenseitigen Rack-Kits sicherheitsze け ifiziert. Die Installation des Systems und 
des Rack-Kits in anderen Gestellschranken ist von keiner Prufbehorde abgenommen. Sie sind selbst dafur 
verantwortlich, dass die endgultige Kombination von System und Rack alle geltenden Sicherheitsstandards 
und die lokalen elektrischen Richtlinien erfullt Dell ubernimmt keinerlei Haftung und Gewahrleistung fur derartige 
Kombinationen. 

• System-Rack-Kits sollten von geschulten Servicetechnikem in einem Rack installiert werdeii. Wenn 
Sie das Kit in einem anderen Rack installieren, vergewissem Sie sich, dass das Rack die Spezifikationen 
eiiies Dell-Racks erfullt. 

VORSICHT: GroRe Racks diirfen nicht von einer Person allein bewegt werden. Wegen der Hohe und 
des Gewichts des Racks sollte diese Arbeit mit mindestens zwei Personen durchgefiihrt werden. 

• Bevor Sie an einem Rack arbeiten, vergewissem )ie sich, dass die Stabilisatoren sicher am Rack 
befestigt sind, fest auf dem Boden aufliegen und dass das gesamte Gewicht des Racks auf dem Boden 
lastet. Montieren Sie an einem einzelnen Rack die vorderen und seitliche Stabilisatoren, an mehreren 
miteinander verbundenen Racks die vordere Stabilisatoren, bevor ご le Arbeiten am Rack durchfuhren. 

• Bestiicken Sie das Rack immer von unten nach oben, und setzen Sie die schwerste Komponente 
zuerst ein. 
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• Vergewissern Sie sich, dass das Rack gerade und stabil steht, bevor Sie eine Komponente aus dem Rack 
ziehen. 

• Es besteht Quetschgefahr fiir die Finger, wenn Sie auf die Schienenverriegelung der Komponente 
driicken und eine Komponente in das Rack schieben oder herausziehen. 

• Uberlasten Sie nicht den Wechselstromkreis, iiber den das Rack mit Strom versorgt wird. Die 
Gesamtlast des Racks sollte 80 Prozent der Nennbelastbarkeit des Stromkreises nicht iiberschreiten. 

• Uberprufen Sie, ob eine ausreichende Luftzufuhr zu den Komponenten im Rack gewahrleistet ist. 

• Treten Sie nicht auf Komponenten und stellen Sie sich nicht darauf, wenn Sie an anderen 
Komponenten in einem Rack Arbeiten durchfuhren. 

Allgemeine Installationsanleitung 

Diese Installationsanleitung enthalt Anweisungen zur Installation eines oder mehrerer Systeme in einem 
Rack durch geschulte Servicetechniker. Die RapidRails ™ -Konfiguration lasst sich ohne Werkzeuge in 
alien Herstellergestellschrankeii mit Rechtecklochern installieren，und die VersaRails ™ -Konfiguration 
in den meisten Standardgestellschranken mit 民 echteck- oder Rundlochern. Fiir jedes im Rack installierte 
System wira ein Rack-Kit benotigt. 

Bevor Sie beginnen 

Bevor Sie mit der Installation des Systems im Rack beginnen, lesen Sie aufmerksam den Abschnitt 
^Sicherlieitshinweise" auf Seite 49 sowie die Mcherheitshinweise im Product Information wuide 
(Produktinformationshandbuch) zum System. 

VORSICHT: Wenn Sie mehrere Systeme in einem Rack installieren, schlieRen Sie alle MaRnahmen 
fiir ein System ab, bevor Sie das nachste System installieren. 

VORSICHT: Racks konnen sehr schwer sein und leicht wegrollen. Sie sind nicht mit Bremsen ausgestattet. 
Bewegen Sie ein Rack nur mit groRter Vorsicht. Fahren Sie die hohenverstellbaren FiiBe ein, bevor Sie ein Rack 
bewegen. Vermeiden Sie lange bzw. steile Neigungen oder Rampen, auf denen Sie die Kontrolle iiber das Rack 
verlieren konnten. Fahren Sie die hohenverstellbaren FiiBe aus, damit das Rack abgestiitzt wird und nicht 
wegrollen kann. 

に ^ ANMERKUNG: Wie das System selbst installiert wird, erfahren Sie unter "Installation des Systems im Rack" 
auf Seite 60. 
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Wichtige Sicherheitshinweise 

Beachten Sie beim Einbau des Systems im Rack die SicherheitsmaBnahmen in den folgenden 
Unterabschnitten. 

VORSICHT: Befolgen Sie die in diesem Dokument angegebenen Vorgehensweisen genau, um sich selbst 
und andere Personen nicht zu gefahrden. Das System ist moglicherweise sehr groB und schwer. Sie sollten 
die Installation sorgfaltig vorbereiten und planen, um Verletzungen vorzubeugen. Diese Vorkehrungen gelten 
umso mehr, wenn Systeme oben im Rack installie け werden. 

VORSICHT: Installieren Sie keine Rack-Kit-Komponenten, die fiir andere Systeme vorgesehen sind. Verwenden 
Sie ausschlieRlich das fiir das System vorgesehene Rack-Kit. Wenn Sie das Rack-Kit fur ein anderes System 
verwenden, konnte das System beschadigt und Sie selbst oder andere Personen verletzt werden. 

Rack-Anforderungen fiir VersaRails 

o HINWEIS: Das VersaRails-Rack-Kit ist zur Installation durch geschulte Servicetechniker in einem Rack 

vorgesehen, das den Spezifikationen ANSI/EIA-310-D-92 (American National Standards Institute bzw. Electronic 
Industries Association), lEC 297 (International Electrotechnical Commission) und der DIN 41494 (Deutsches Institut 
fiir Normung) entspricht. Fur jedes in einem Rack montierte System wird ein Rack-Kit benotigt. 

Rack-Stabilisatoren 

VORSICHT: Bevor Sie Systeme in einem Rack einbauen, installieren Sie bei frei stehenden Racks die vorderen 
und seitlichen Stabilisatoren und bei Racks, die mit anderen Racks verbunden sind, die vorderen Stabilisatoren. 
Wenn vor dem Einsetzen von Systemen in einem Rack keine Stabilisatoren angebracht werden, kann das Rack 
unter Umstanden umkippen und Verletzungen verursachen. Befestigen Sie daher immer zuerst die Stabilisatoren, 
bevor Sie Komponenten im Rack installieren. 

Die Stabilisatoren verhindern das Umkippen des Racks. Anleitungen zur Installation und Befestigung 
der Stabilisatoren finden Sie in der mit dem し estellschrank gelieferten Dokumentation. 

Empfohlene Werkzeuge und Zubehor 

Sie benotigen eventuell folgende Hilfsmittel zur Installation des Systems in einem Rack mit vier Stiitzen ： 

• Kreuzschlitzschraubenzieher Grofie 2 

• Kreppband oder einen Filzstift zur Markiemng der verwendeten Montagelocher 
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Inhalt des Rack-Kits 

• Ein Paar Gleitschienen 

• Kabelfuhmngsarm 

• Linke Halterampe fiir Kabelfiihrungsarm 

• 民 echte Halterampe fiir Kabelfiihrungsarm 

• Statusanzeigekabel (falls zutreffend) 

• Acht 10-32 X 0,5 -Zoll Kreuzschlitzbundschrauben 

。 ANMERKUNG: Die in den Abbildungen und Anweisungen genannten nichtmetrischen Schrauben werden nach 
ihrer broGe und der Anzahl der Windungen pro Zoll bezeichnet. So wird z. B. eine Kreuzschlitzschraube Nr.10 
mit 32 Windungen pro Zoll als 10-32-Schraube bezeichnet. 

ANMERKUNG: Die linke und rechte Halterampe fur den Kabelfuhrungsarm sind in Abbildung 1-1 dargestellt 
Je nach Orientierung des Kabelfiihrungsarms wird eine der Halterampen verwendet, um den Kabelfuhrungsarm 
auf der RLickseite des Racks zu befestigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Anbringen der Halterampe 
fur den Kabelfuhrungsarm" auf Seite 64. 


Abbildung 1-1. Inhalt des Rack-Kits 



1 Kabelfuhrungsarm 2 

4 Schiebeeinheiten 5 


Linke Halterampe fur 
Kabelfuhrungsarm 

10-32 xO,5-Zoll 

Kreuzschlitzbundschrauben (8) 


3 Rechte Halterampe 

fur Kabelfuhrungsarm 

6 Statusanzeigekabel 

(falls zutreffend) 
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Ablaut der Installation 


Bei der Montage eines Rack-Kits sind die folgenden Arbeitsschritte (ausfuhrlich in den nachsten 
Abschnitten beschrieben) nacheinander auszufiihren ： 

1 Abnehmen der Rack-Tiiren 

2 Markieren des Racks 

3 Konfiguration der Gleitschienensatze 

4 Installation der Montageschienen im Rack 

• Installation von RapidRails 

• Installation von Versa 民 ads 

日 Installation des Systems im Rack 

6 Kabelfuhmngsarm installieren 

7 Kabel verlegen 

8 Befestigen der Halterampe fiir den Kabelfiihrungsarm 

9 Anbriiigen der 民 ack-Turen 

Abnehmen der Rack-Tiiren 

Siehe Vorgehensweise zum Entfernen der 1 uren in der Dokumentation des Racks. 

VORSICHT: Da die Rack-Tiiren sehr groR und schwer sind, versuchen Sie niemals, die Tiiren ohne fremde Hilfe 
abzunehmen oder einzubauen. 

VORSICHT: Stellen Sie die Tiiren so ab, dass niemand verletzt wird, wenn diese versehentlich umfallen. 

Markieren des Racks 

Bei einem 2-U-System benotigen Sie fiir jedes System，das : >ie im Rack installieren，einen vertikalen 
Abstand von 2 U (88 mm bzw. 3,5 Zoll). 

Gestellschr 过 nke，die den EIA-? 10-Standards entsprechen，weiseii eiii sich wiederholendes Muster aus drei 
Lochern pro 民 ack-Einheit auf，deren Mittenabstand zueinander (beginnend mit dem obereii Loch einer 
1-U-Einheit ) じ夕 mm ， 15 夕 mm und 12,/ mm (0,625, 0,625 und 0 ，） ム oil) an den vorderen und hinteren 
vertikalen Schienen betragt (siehe Abbildung 1-2). Die Racks haben meist runde oder rechteckige Locher. 

ANMERKUNG: Die vertikalen Schienen sind eventuell in Abstanden von 1 U mit horizontalen Linien und Zahlen 
markiert. Notieren Sie sich die Nummer der Markierung auf der vertikalen Schiene. So brauchen Sie keine 
zusatzlichen Markierungen oder Klebeband am Rack anzubringen. 
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Abbildung 1-2. Eine Rack-Einheit 



VORSICHT: Wenn Sie mehr als ein System einsetzen wollen, installieren Sie die Montageschienen so, 
dass sich das erste System moglichst weit unten im Rack befindet. 

Gehen Sie zum Markieren des Racks wie folgt vor ： 

1 Bringen Sie auf den vorderen vertikalen Schienen des Racks eine Markierung (mit Stift oder 
Klebeband) an der Stelle an, an der sich die Unterseite des Systems befinden soil, das Sie in den 
Rack einbauen mochten. Die Unterkante jeder 1-U-Einheit befindet sich in der Mitte des schmalsten 
Metallstucks zwischen den Lochern (bei einigen Racks mit einer horizontalen Linie gekennzeichnet, 
siehe Abbildung 1-3). 

2 Bringen Sie eine Markierung 88 111111 (3 , 弓 Z 曰 11)iiber der urspriinglichen Markierung an (oder zahlen 
Sie in eiiiem EIA-310-Rack drei Locher nach oben). Markieren Sie die vorderen vertikalen Schienen 
mit einem Filzstift oder einem Stuck Kreppband (falls Sie die Locher gez 自 hit haben, bringen Me direkt 
iiber dem oberen Loch eine Markierung an). Die Markierung bzw. das Kreppband zeigt die spatere 
Position der Oberkante des Systems an den vertikalen Schienen (siehe Abbildung 1-3). 
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Abbildung 1-3. Markieren der vertikalen Schienen 



Markierungen auf vertikalen Schienen (2) 
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Konfiguration der Gleitschienensatze 


Der Gleitschienensatz verfiigt an den Enden jeweils iiber eine drehbare Montagehalterun 呂 . Die Position 
der Haltemng bestimmt, ob der Schienensatz als 民 apid 民 ails oder Versa 民 ails eingesetzt wird. Auf der 
RapidRails-Seite der Haltemng befinden sich ein Haken und eine Verriegelung zur Befesti 吕 ung an der 
vertikalen Schiene. Auf der Versa 民 ails-Seite der Haltemng befinden sich drei Locher, und zur Befesti 吕 ung 
an der vertikalen Schiene kommen Schrauben zum Einsatz . 

因 ANMERKUNG: Bei Auslieferung befinden sich die Gleitschienensatze des Rack-Kits in der RapidRails- 
Konfiguration. 

So andern Sie wechselseitig den Montagetyp des Schienensatzes: 

1 Heben )ie den blauen Hebei an der drehbaren Montagehalterung an (Abbildung 1-4). 

2 Drehen : Me die Haltemng und schieben ご le sie von den zwei Abstandshaltern nach oben weg. 

3 Drehen : Me die Haltemng weiter bis auf 180 Grad, bis die Abstandshalter wieder in die Ausspamngen 
eingreifen. 

4 Drehen : Me die Haltemng bis zum じ inrasten in die Gegenrichtung. 

Abbildung 1-4. Position der drehbaren Montagehalterung andern 



1 Montagehalterungsflansch 


2 Drehbare Halterung 3 Freigabehebel 


(RapidRails-Version dargestellt) 
4 Abstandshalter (2) 


5 Kerben (2) 
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Installation der Montageschienen im Rack 


Installation der RapidRails-Montageschienen 

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die drehbaren Montagehalterungen an den Schienensatzen 
in der RapidRails-Konfiguration befinden. SieheAbbildung 1-5. 

1 Setzen Sie eine der Montageschienen so an der Vorderseite des Gestellschranks an, dass sich der 
zugehonge Montagehalterungsflansch zwischen den Markierungen (oder an der Markiemng mit 
der richtigen Zahl)aus dem Schritt，,Markieren des Racks" auf Seite 53 an den vertikalen Schienen 
befindet (siehe Abbildung 1-5). 

Der obere Montagehaken am vorderen Montagehalterungsflansch sollte in das obere Loch zwischen 
den Markierungen auf den vertikalen Schienen eingreifen. 

Abbildung 1-5. RapidRails-Montageschienen installieren 



1 Montagehaken (4) 2 Drucktasten (2) 3 Montageschienen (2) 
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2 Schieben Sie die Montageschiene nach vorn, bis die Montagehaken in die Rechtecklocher eingreifen ， 
und driicken Sie dann den Montagehaltemngsflansch nach uiiten, bis die Montagehaken sitzen und 
der Verriegelungsknopf herausspringt und einrastet (siehe Abbildung 1-5). 

3 Ziehen Sie an der 民む ckseite des Gestellschranks den Flansch der Montagehaltemng nach hinten, 
bis die Montagehaken in die Rechtecklocher eingreifen. Driicken Sie dann den Flansch nach unten ， 
bis die Montagehaken sitzen und der Verriegelungsknopf herausspringt und einrastet. 

4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3 fiir die Montageschiene auf der anderen Seite des Racks. 

に ^ ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass die Montageschienen auf beiden Rack-Seiten in der gleichen Hohe 
an den vertikalen Schienen befestigt werden. 

Installation der RapidRails-Mon ね geschienen 

。 ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die drehbaren Montagehalterungen an den Schienensatzen 
in der VersaRails-Konfiguration befinden. SieheAbbildung 1-6. 

1 Setzen Sie eine der Montageschienen so an der Vorderseite des Gestellschranks an，dass sich der 
zugehorige Montagehalterungsflansch zwischen den Markierungen (oder an der Markiemng mit 
der richtigen Zahl)aus dem Schritt ^Markieren des Racks auf Seite つう an den vertikalen )cnienen 
befindet (siehe Abbildung 1-6). 

Uie drei Locher an der Vorderseite des Montagehaltemngsflansches sollten mit den Lochern zwischen 
Ihren Markierungen an der vorderen vertikalen ^cniene ubereinstimmen. 

2 Befestigen Sie die Montageschiene durch ド eine 10-32 x 0, っム oll-Kreuzschlitzbundschraube im 
oberen und unteren Loch des Montageflanschs an der vorderen vertikalen Schiene. 

3 Ziehen )ie den Montagehalterungsflansch auf der 民 ack- 民む ckseite nach hinten, bis seine 
Montagelocher mit den rechteckigen Lochern auf der hinteren vertikalen Schiene ubereinstimmen. 

4 Befestigen Sie die Montageschiene durch ]e eine 10-32 x 0 ，） ム oll-Kreuzschlitzbundschraube 
im oberen und unteren Loch des Montageflanschs an der hinteren vertikalen Schiene. 

日 Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 4 fiir die Montageschiene auf der anderen Seite des Racks. 

に ^ ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass die Montageschienen auf jeder Rack-Seite jeweils an der gleichen 
Stelle an den vertikalen Schienen montiert werden. 
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Abbildung 1-6. Installation der VersaRails-Montageschienen 
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Installation des Systems im Rack 

VORSICHT: Wenn Sie mehr als ein System installieren, installieren Sie das erste System in der untersten 
moglichen Position im Rack. 

VORSICHT: Wegen der Grofie und des Gewichts des Systems sollten Sie niemals versuchen, das System 
ohne fremde Hilfe in den Montageschienen zu installieren. 

1 Ziehen Sie die beiden inneren Gleitschienen aus dem Rack, bis sie in der vollstandig ausgezogenen 
Position einrasten. 

2 Heben Sie das System iiber die herausgezogenen Gleitschienen in Position. 

Die jeweils drei Ansatzschrauben an den Seiteii des Systems greifen in die entsprechenden J-formigen 
Ausspamngen in den inneren Schienensatzen (siehe Detaildarstellung in Abbildung 1-7). 

3 Senken Sie die 民む ckseite des Systems ab，und richten Sie dabei die hinteren Ansatzschrauben 
auf den Seiten des Systems mit den J-formigen Ausspamngen in den Schienensatzen aus. 

4 Lassen Sie die hinteren Ansatzschrauben in die jeweiligen J-formigen Aussparungen eingreifen. 

日 Senken Sie die Systemvorderseite ab, und fiihren Sie die mittleren und vorderen Ansatzschrauben 
in die jeweiligen J-formigen Aussparungen in den Schienensatzen ein. 

Die Systemsperrklinke auf der Vorderseite der inneren Gleitschiene schnappt zuriick，wenn die 
Ansatzschraube in die vordere Ausspamng gelangt. Mithilfe dieser Sperrklinke konnen : Me das System 
aus den Gleitschienen entfernen. 

6 Driicken : Me auf die Sperrklinken an den AuBenseiten der inneren Gleitschienen und schieben Sie 
das System vollstandig in das Rack. 

7 Installieren Sie den Kabelfiihrungsarm. Siehe „Installation des Kabelfuhrungsarms auf Seite dZ. 

8 Ziehen Sie die 民 andelschrauben auf der 民 ack-Vorderseite fest，um die Schienensatze am Rack 
zu sichern. 
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Abbildung 1-7. System im Rack installieren 



1 Sperrklinke der Laufschiene 2 Ansatzschrauben (6) 3 J-f 扫 rmige Aussparungen (6) 

4 Verriegelung auf der Vorderseite 

Entfernen des Systems aus dem Rack 

Gehen Sie wie folgt vor, um das System aus dem Rack zu entfernen: 

1 Schalten : Me das System und die angeschlossenen Peripheriegerate aus, und trennen )ie das System 
vom Netzstrom. 

2 Entfernen Me die Daten- und Netzstromkabel von den entsprechenden Anschliissen auf der 民む ckseite 
des Systems. 

3 Losen Sie die Fliigelschrauben auf beiden Seiten der Gehausefrontplatte, die das System am Rack 
sichern. 
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4 Ziehen Sie das System bis zur Sicherungsraste aus deni Rack. 

日 Ziehen Sie an beiden Schienen die vordere SperrMinke nach oben, um die Sicherungsraste zu entsperren 
(siehe Abbildung 1-7)，und schieben Sie das System nach vorn. 

6 Ziehen Sie das System vollstandig aus dem Rack. 

Installation des Kabelfuhrungsarms 

に ^ ANMERKUNG: Sie konnen den KabelfLihrungsarm an beiden Seiten des Racks befestigen. 

因 ANMERKUNG: Befestigen Sie die Halterampe fur den KabelfLihrungsarm auf der Seite, die dem 
Befestigungspunkt des Kabelfuhrungsarms gegenuber liegt 

1 Befestigen Sie die Sperrklinke am vorderen Ende des Kabelfuhrungsarms am auBeren Halter 
der Montageschiene, bis die Verbindung einrastet (siehe Abbildung 1-8). 

2 Befestigen Sie die Sperrklinke am losen Ende des Kabelfuhrungsarms am auBeren Halter 
des Schienensatzes, bis die Verbindung einrastet ド lehe Abbildung 1-8). 

VORSICHT: Beide Enden des Kabelfuhrungsarms mussen befestigt sein, bevor Sie mit dem Verlegen der Kabel 
beginnen. 

Abbildung 1-8. Kabelfiihrungsarm installieren 
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Verlegen der Kabel 

1 Offnen Sie den Kabeltunnel auf der Oberseite des Kabelfiihrun 旨 sarms, um die Kabel im Arm verlegen 
zu konnen (siehe Abbildung 1-9). 


Abbildung 1-9. Kabel am Kabelfiihrungsarm verlegen 



1 Kabelbinder (2) 2 Steckplatz fur Systemstatusanzeige 

3 Kabelfiihrungsarm 4 Kabeltunnel 


2 Verbinden Sie gegebenenfalls den Stecker des Statusanzeigekabels mit dem zu 旨 ehongen Anschluss 
auf der Systemriickseite. 

Verlegen Me das Kabel der Systemstatusanzeige im Kabelfiihrungsarm, und driicken Sie das LED- 
Ende in den Steckplatz am Ende des Kabelfuhrungsarms, bis es einrastet. 

3 Verbinden Sie die Daten- und Netzstromkabel mit den entsprechenden Anschiussen auf der 民む ckseite 
des Systems. 

Ausfuhrliche Informationen zu Kabelverbindungen finden ご le in der Getting Started し uide 
(Anleitung，，Erste Schritte") oder im H 口 rc/wdre Owner^s Manual (Hardware-Benutzerhandbuch) 
zum System. 

ANMERKUNG: Verwenden Sie die Halteklammern auf der Riickseite der Netzteile, um die Netzstromkabel 
zu entlasten. 

4 Verlegen : Me die Kabel entlang des Knicks im Kabelfiihrungsarm. 

日 Sorgen Sie gegebenenfalls fiir Kabelzuschlag im Scharnierbereich, und sichern : Me die Kabel mit 
den Kabelbindern (siehe Abbildung 1-9). 
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6 SchlieBen Sie den Kabeltunnel. 

7 Bewegen Sie das System im Rack vor und zuriick, um zu む berprufen, ob die Kabel korrekt verlegt 
sind und nicht eingeklemmt oder gedehnt werden bzw. die Bewegung des Kabelfuhrungsarms 
beeintrachtigen. Passen )ie gegebenenfalls die Lage der Kabel im kaDelfuhrungsarm an. 

ANMERKUNG: Wenn Sie das System vollstandig herausziehen, werden die Schiebeeinheiten in der 
ausgezogenen Position verriegelt. Um die Sperre zu entriegein, drucken Sie die Sperrklinken auf den beiten 
der Gleitschienen, und schieben Sie dann das System in das Rack. 

8 Wenn Sie mit der Kabelfuhrung zufriedeii sind, schieben Sie das System vollstandig in das Rack. 

Anbringen der Halterampe fiir den Kabelfuhrungsarm 

Die Halterampe client dazu, den Kabelfuhrungsarm in eine stabile, ebene Position zu bringen. Befestigen 
Sie die Halterampe fiir den Kabelfuhrungsarm wie folgt: 

1 Wahlen Sie eine der Halterampen eiitsprechend der Orientierung des Kabelfuhrungsarms aus. 

a Wenn der Kabelfuhrungsarm auf der rechten Seite des Racks befestigt ist (wie dargestellt in 
Abbildung 1-11)，montieren Sie die linke Halterampe am Rack ド lehe Abbildung 1-10). 

b Wenn der Kabelfuhrungsarm auf der linken Seite des Racks befestigt ist，montieren Me die rechte 
Halterampe am Rack (siehe Abbildung 1-10). 

VORSICHT: Die Halterampe muss installie け werden, um langfristig ein Durchhangen des 
Kabelfuhrungsarms zu verhindern. 

。 ANMERKUNG: Achten Sie darauf, dass Sie die Halterampe so ansetzen, class die Metallschrage zur Mitte 
des Racks weist (siehe Abbildung 1-10). 

。 ANMERKUNG: Beider in Abbildung 1-10 dargestellten Orientierung wird davon ausgegangen, dass Sie 
auf der Ruckseite des System stehen. 
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Abbildung 1-10. Orientierung fiir linke oder rechte Halterampe fiir Kabelfiihrungsarm 



1 Linke Halterampe fur 2 Rechte Halterampe fur 3 Metallschrage 

Kabelfiihrungsarm Kabelfiihrungsarm 

2 Befestigen Sie den Riegel der Halterampe am entsprechenden Montagehalter, der sich gegeniiber 
dem Befestigungspunkt des Kabelfuhrungsarms befindet (siehe Abbildung 1-11). 

3 So schieben Sie den Kabelfiihrungsarm in Position: 

a Am Schamier des Kabelfuhrungsarms befindet sich eine Drahtfiihrung fiir die 
Rampenvorrichtung. 

b Heben Sie die Drahtfiihrung an und schieben Sie sie auf die Halterampe, bis die Sperre eingreift. 

c Wenn Sie die richtige Halterampe aus 旨 ewahlt haben, ruht die Drahtfiihrung danach bei jedem 
Einschieben korrekt in der Sperre auf der Oberseite der Halterampe. Abbildung 1-11 zeigt die 
linke Halterampe mit dem Kabelfiihrungsarm auf der rechten Seite. 

Um die Halterampe zu entfernen, dmcken Sie die Sperrtaste, und ziehen Sie die Halterampe aus 
dem Montagehalter (siehe Abbildung 1-11). 
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Abbildung 1-11. Halterampe fiir Kabelfiihrungsarm installieren 



1 Montagehalterfur Halterampe 2 Riegel der Halterampe 

4 Aufsitzsperre der Halterampe 5 Linke Halterampe fiir 

Kabelfuhrungsarm 


3 Sperrtaste der Halterampe 
6 Drahfuhrung fur Halterampe 


に ^ ANMERKUNG: In Abbildung 1-11 ist der Kabelfuhrungsarm auf der rechten Seite des Racks montiert, und die 
linke Halterampe fiir den Kabelfuhrungsarm ist auf der linken beite des Racks angebracht. Wenn Sie umgekehrt 
den Kabelfuhrungsarm auf der linken Seite des Racks montieren, miissen Sie die rechte Halterampe auf der 
rechten Seite des Racks anbringen. 


Wiederanbringen der Rack-Tiiren 

Siehe Vorgeheiisweise zum Anbringen der Tiiren in der Dokumentation des Racks. 

VORSICHT: Da die Rack-Tiiren sehr groR und schwer sind, versuchen Sie niemals, die Tiiren ohne fremde Hilfe 
abzunehmen oder einzubauen. 
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メモ、注意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

〇を意： ハードウ； L アの損傷やデータの損失の可能’性を示し、その危険を回避するための 
方まを説明しています。 

A 警告：物の損害、けが、または死亡の原因となる可能巧があることを示しています。 
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安全にお使いいただくためのま意 

ご白身の身体のををを奇の、システ厶および作業環境を保護するためじ、 W 下のををに関するガイド 

ラインに従って<ださい。ををおよび規制の詳細じついては、システ厶じは属の『製品情報ガイド J 

を参照して<ださい。保証に関する情報は、『サービス&サポートのご案の J を参照して<ださし、。 

安全に ついて： システムのラックへの取り付け 

ラックの安定性やちを性に関して、じ(下の点にごを意<ださい。また、特定のを意文および手順に 

ついては、システムおよびラック巧属のラック取り巧けマニュアルを参照して<ださい。 

システムはラックの一部とみなします。したびって、「コンポーネント」には、さまざまな周辺機器 

やサポートハードウェアと同様に、システムち含まれます。 

A 警告：単体ラックでは正面と側面のスタビライザ、連結ラックでは正面のスタビライザを取り付けて 
からラックにシステ厶を取り付けてください。スタビライザを正しく取り付けずにシステムをラック 
に取り付けると、ラックが転倒し、けがをするおそれがあります。おずスタビライザを取り付け 
てから、ラックにコンポーネントを取り付けてください。 

ラックにシステム / コンポーネントを取り付けたをは、一度に複数のコンポーネントをラックのスラ 
イドアセンブリを使って引き出さないでください。重みでラックが転倒し、大けがをするおそれがあ 
ります。 

。 メモ： お使いのシステムは、独立型のュニットとして、また、カスタマーラックキットで構成される 
Dell ラックキャビネットに取り付けるコンポーネントとして、そのま全性が巧証されています。それ 
U 外のラックキャビネットにシステムおよびラックキットを取り付ける場合は、安全性が保証されま 
せん。最終的に組み合わせたシステムおよびラックについては、ューザーの責任において、適用され 
るま全基準および地域の電気規約の要件に適合することを確認してください。デルでは、このような 
組み合わせに関連するいかなる巧証責任も負いません。 

• システムラックキットは、トレーニングを受けたサービス巧術ちびラックに取り巧けます。 

キットを別のラックに取り付ける揚合は、そのラックびデルのラック仕様に適合していること 
を確認して < ださい。 

A 警告：大型ラックを 1 人で移動しないでください。ラックの高さと重さを考慮して、少なくとも 2 人 
な上でラックを移動することをお勧めします。 

• ラックで作業をする前に、スタビライヴびラックに固定されて床面に伸び、ラックのを重量び 
床面にかかっていることを確認してください。ラックで作業をする前に、ラックび1つの揚合 
は正面と側面のスタビライヴ、複数のラックを連結する揚合は正面のスタビライヴを取り巧け 
ます。 


• ラックには必ず下から上へと、最ち重いちのから順に設置してください。 

• コンポーネントをラックから引き出す前に、ラックび水平で安定していることを確認してくだ 
さし、。 
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• レール I 」リースラッチを巧してコンポーネントをラックから出し入れするときは、 

スライドレールに指をはさまれないよラにを意してください。 

• ラックに電力ををる AC 分岐回路に過重電流を流さないでください。ラックの総負筒び分岐回 
路定格の80%を超えないよラにしてください。 

• ラック巧のコンポーネントび+分に通気されることを確認してください。 

• ラックに取りはけたコンポーネントの作業中に、他のコンポーネントの上に乗ったり、 

足をかけたりしないで<ださい。 


取り付けに関する一般的なガイド 

本書は、ラックキャビネットに1台または複数のシステムを取りはける作業を行ラ、トレーニング 

を受けたサービス技術を向けの手順書です。 RapidRails 構成は、角型の巧を使用するメーカーの 

ラックキャビネットに、工具を使わずに取り仰ブることびできます。 VersaRails 構成は、角型また 

は丸型の巧を使用する、業巧規格に適合しているほとんどのキャビネットに取りはけることびでき 

ます。ラックキットは、ラックキャビネットに取りはけるシステム1台ごとに1セットずつ必 

要です。 

作業を開始する前に 

システ厶をラックに取りはける作業を始める前に、71ページの「ちまにお使いいただくための 

を意」と、製品情報ガイド J に記載されたちをに関するを意をよ<読んで<ださい。 

A 警告：複数のシステムをラックに取り付ける場合は、 1 台のシステムの取り付け手順を完了してから、 
次のシステムの取り付けに進んでください。 

A 警告：ラックキャビネットはサイズが非常に大きく重量もありますが、キャスターで簡単に移動でき 
るようになっています。このキャスターにはブレーキがないため、ラックキャビネットを移動すると 
きは十分なま意がお要です。ラックキャビネットを別の場所に移動するときは、水平調節用の脚を収 
納してください。長い傾斜面、急巧配のある場所、スロープなど、バランスが取りにくい場所には 
キャビネットを設置しないでください。水平調節用の脚を伸ばしてキャビネットを支え、キャビネッ 
卜が動かないようにしてください。 

& メモ：システム自体の設置方まについては、 81 ぺージの「ラックへのシステムの取り付け」を参照し 
てくださし、。 

安全に関する重要なミち意 

システムをラックに取りはけるときは、次の各項のちをに関するを意を遵奇してください。 

A 警告：作業者は、自分自身と周囲の人々を保護するために、本書の手順におず従ってください。本シ 
ステムは非常に重量があり大きいため、ご自身や周囲の人々のけがを防ぐために準備と計画を適切に 
行うことが重要です。これは、特にシステムをラックの高い位置に取り付ける場合に重要になります。 

A 警告：別のシステム用に設計されたラックキットのコンポーネントは取り付けないでください。 

お使いのシステム用のラックキットのみをお使いください。別のシステム巧のラックキットを使巧す 
ると、システムが損傷し、ご自身や周囲の人々がけがをするおそれがあります。 
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VersaRails のラック要件 

〇 ま意： VersaRails ラックキットは、米国規格協会 (ANSI) / 米国電子工業会 (EIA) 規格 ANSI/EIA-310- 
D-92 、 国際電気標準会議 （ IEC) 297 、ドイツエ業規格 （ DIN) 41494 の仕様を満たすラックについて卜 
レーニングを受けたサービス技術者が取り付けるように設計されています。ラックキットは、ラック 
に取り付けるシステム 1 台につき 1 セット必要です。 

ラックスタビライザ 

A 警告：単体ラックでは正面と側面のスタビライザ、連結ラックでは正面のスタビライザを取り付けて 
からラックにシステ厶を取り付けてください。スタビライザを正しく取り付けずにシステムをラック 
に取り付けると、ラックがお倒し、けがをするおそれがあります。おずスタビライザを取り付け 
てから、ラックにコンポーネントを取り付けてください。 

スタビライヴはラックの転倒を防ぎます。スタビライヴを取りがけて床に固定する手順については、 

ラックキャビネットには属のマニュアルを参照してください。 

巧奨する工具および備品 

システムを4は型ラックキャビネットに取りはける際、じ(下の工具および備品び必要な揚合びあり 

ます。 

• #2プラスドライバ 

• マスキングテープまたはフェルトペン（取り巧け巧に E 日を巧けるときに使用） 

ラックキットの内容 

• スライドアセンブリ1細 

• ヴーブルマネージメントアー厶1本 

• 左クーブルマネージメントアームランプアセンブリ1個 

• ちクーブルマネージメントアームランプアセンブリ1個 

• ステータスインジクータクーブル1本（必要な揚合） 

•10-32 x 0.5 インチフランジヘッドプラスネジ8本 

。 メモ： 図と手順の説明に示すメートル法規格な外のネジは、サイズとインチ当たりのネジ山数で表記 
されています。たとえば 1 インチに 32 本のネジ山がある #10 プラスネジは、 10-32 ネジと表記します。 

。 メモ： 左右両方のケーブルマネージメントアームランプアセンブリは、図 1-1 にイラストがあります。 
CMA をラック背面に固定するには、ケーブルマネージメントアーム (CMA ) の向きに応じて片方のラ 
ンプアセンブリだけを使用します。詳細については、 85 ぺージの「ケーブルマネージメントアームラ 
ンプアセンブリの取り付け」を参照してください。 
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図 1-1 ラックキットの内容 



1 ケー ブル マネー ジメント アーム 


4 スライドアセンブリ 


左ケーブルマネージメント 
アームランプアセンブリ 

10-32 x 0.5 インチフランジへ 
ッドプラスネジ巧） 


右ケーブルマネージメント 
アームランプアセンブリ 
ステータスインジケータケー 
ブル（必要な場合） 


取り付け手順 

ラックキットを取りはけるには、次の手順（じ(降の各項で詳細を説巧）を番号順に実行します。 
1ラック扉の取り外し 
2ラックへの印はけ 
3スライドレールアセンブリの構成 
4ラックへのマウントレールの取り巧け 

• RapidRails の取り仰ブ 

• VersaRails の取り巧け 

5ラックへのシステ厶の取の巧け 
6クーブルマネージメントアームの取りはけ 
7クーブルの配線 

8クーブルマネージメントアー厶ランプアセンブリの取り巧け 
9ラック扉の取り巧け 
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ラック扉の取り外し 

ラックキャビネットには属のマニュアルに記載されている扉の取り外し手順を参照してください。 

A 警告：ラックキャビネットの扉の大きさと重さを考慮して、取り付けおよび取りかしは1人では行わ 
ないでください。 

A 警告：取りかした扉は、不意に倒れてけがをしないような場所に保管してください。 

ラックへの印付け 

2ラックユニット (2 U ) システムでは、ラックに取りはける各システムの上下に、2 U (88 mm ) 
の空間を空ける必要びあります。 

EIA -310 規格を満たすラックキャビネットには、1ラックユニット 0 U ) ごとに3つの巧び交豆に 
並んでいます。巧の中脚から中略までの距離は、前面および背面垂直 レールの 1 U スペースの 一番 
上の巧から計測して 15.9 mm 、15.9 mm 、12.7 mm となっています（図 1-2 を参照)。ラックキャ 
ビネットの巧には丸型またはち型びあります。 

に^ メモ： 垂直レールには、1 U 間隔のか平の線と数字で印が付いていることがあります。ラックの垂直 
レールについている印の番号を控える方まもあるので、ラックに印を付けたりテープを貼る作業は化 
須ではありません。 

図 1-2 1ラックユニット （1 U ) 



A 警告： 2台な上のシステムを取り付ける場合は、ラックの使用可能な最下段に1台目のシステムを取 
り付けられるようにマウントレールを七ットしてください。 
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ラックに印をはけるには、次の手順を実行します。 

1ラック前面の垂直レール上で、ラックキャビネットに取りはけるシステ厶の底部の位置 

を決め、フ王ルトペンまたはテープを使って E 日を巧けます。底部にあたる各1 U スペースの位 
置は、巧と巧の間び狭い方の金属部分の中央です（横線で印び巧いているラックキャビネット 
ちあります。図 1-3 を参照)。 

2最初に印を巧けた場所から88 mm 上（あるいは EIA -310 規格に適合したラックであれば、 
ラックの巧を上に3つ数えた揚所）をミ央め、フェルトペンまたはマスキングテープを使って 
ラック前面の垂直レールに印をはけます（巧を数えた揚合は一番上の巧の真上に印を巧ける)。 
このマークまたはテープび、垂直レール上でシステムの上端び来る位置になります 
(図 1-3 を参照)。 

図 1-3 垂直レールの印付け 
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1 垂直レールの印 （2) 


























スライドレールア七ンブリの構成 

スライドレールアセンブリには、レールの両端に回転取り巧けブラケットびあります。レールアセ 
ンブリび RapidRail または VersaRail のどちらとして使われるかは、ブラヴットの位置によってミ央 
まります。ブラヴットの RapidRail 側には、ブラヴットを垂直レールに固定するフックとラッチび 
あります。ブラヴットの VersaRail 側には3つの巧びあり、ネジを使って垂直レールに取りはける 
よラになっています。 

。メモ： ラックキットは、 RapidRails 植成のスライドアセンブリに付属しています。 

レールアセンブリのタイプを切り营えるには、 iU 下の手順を実行します。 

1回転取り巧けブラヴットの青色のレバーを巧し上けます（図 1-4 を参照)。 

2ブラヴットを回転させ、スライドさせて2つの肩はさ突起から取り外します。 

3肩はき突起び切り込みに再び入るまで、ブラヴットをさらに180度回転させます。 

4所定の位置にカチッとはまるまで、ブラヴットを反巧方向に回転させます。 


図 1-4 回転取り付けブラケットの位置の変更 



1 取リイ寸けブラケットフランジ 2 

個は RapidRails パージョン） 

4 肩付き突起 （2) 5 


回転ブラケット 3 リリースレバー 

切り込み （2) 
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ラックへのマウントレールの 取り付け 


RapidRails マウントレールの取り付け 

。メモ：スライドアセンブリ上の回転取り付けブラケットが RapidRail 構成になっていることを確認 
します。図 1-5 を参照してください。 

1ラックキャビネットの前面で、取り巧けブラヴットのフランジび、75ぺージの「ラックへの 
印はけ」の垂直レールにはけた印やテープの間のスペースに収まるよラに（または巧の数を数 
えて)、1つ目のマウントレールの位置を合わせます（図 1-5 を参照)。 

マウントレールの前面取り巧けブラヴットフランジの上部取り巧けフックを、垂直レールにイ寸 
けた E 日の間にある一番上の巧に差し込みます。 


図 1- 日 RapidRails マウントレールの取り付け 



1 取りかけフック （4) 2 押しボタンの 3 マウントレール （2) 
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2 マウントレールを正面に向かって巧して、上部取り巧けフックを垂直レールの巧麻する角型の 
巧に差し込み、取り巧けブラヴットのフランジを下に巧して取りはけフックを巧に固定 
します。完をに固定されるとプッシュボタンびカチッと巧び出します（図 1-5 を参照)。 

3キャビネットの背面で、取り巧けブラヴットのフランジををろに引いて、上部取りはけフック 
を巧麻する角型の巧に差し込み、フランジを下に巧して取り付けフックを巧に固定します。 

完をに固定されるとプッシュボタンびカチッと巧び出します。 

4ラックの反巧側のマウントレールで、手順1〜手順3を繰り返します。 

。メモ：左右の垂直レールで、マウントレールが同じ高さに取り付けられていることを確認します。 


VersaRails マウントレールの取り付け 

。メモ：スライドアセンブリ上の回転取り付けブラケットが VersaRail 構成になっていることを確認 
します。図 1-6 を参照してください。 

1ラックキャビネットの前面で、取り巧けブラヴットのフランジび、75ページの「ラックへの 
印はけ」の垂直レールにはけた E 日の間のスペースに収まるよラに（または巧の数を数えて)、 

1つ目のマウントレールの位置を合わせます（図 1-6 を参照)。 

取り巧けブラヴットフランジの前面にある3個の巧を、前面垂直レールに巧けた印の間の巧に 
合わせます。 

2 2本の 10-32 x 0.5 インチフランジへッドプラスネジを取り仰ブブラヴットフランジの上下の巧 
に差し込んで、マウントレールを前面垂直レールに固定します。 

3キャビネットの背面から、取り巧けブラヴットフランジををろに引いて、取り巧け巧を背面重 
直レールのそれぞれ巧麻する巧に合わせます。 

4 2本の 10-32 x 0.5 インチフランジへッドプラスネジを取り巧けブラヴットフランジの上下の巧 
に差し込んで、マウントレールを背面垂直レールに固定します。 

5ラックの反巧側のマウントレールで、手順1〜手順4を繰り返します。 

。メモ：左右の垂直レールで、マウントレールが同じ高さに取り付けられていることを確認します。 
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図 1-6 VersaRails マウントレールの取り付け 



1 取りかけブラケットフランジ 2 10-32 x 0.5 インチフランジへ 

ッドプラスネジ（マウント 
レール1本につき4本） 
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ラックへのシステムの取り付け 

A 警告：複数のシステムを取り付ける場合は、1台目のシステ厶をラックの使用可能な最下段に取り付 
けてください。 

A 警告：システムの大きさと重さを考慮して、マウントレールへのシステ厶の取り付けは1人では行わ 
ないでください。 

12つのの部スライドレールをラックから引き出し、一番外側の位置で□ックします。 

2スライドアセンブリに載せられる高さまでシステムを持ち上けます。 

システムの両側に3本ずつある肩はきネジをの部スライドアセンブリの巧麻する J ス□ット 
(図 1-7 を参照）に差し込みます。 

3システムの側面にある後部肩巧きネジを、スライドアセンブリの背面 J ス□ットに合わせなび 
ら、システム背面を下けます。 

4後部肩巧きネジをそれぞれの J ス□ットにはめ込みます。 

5システム前面を下けて、中央と前部の肩はきネジをスライドアセンブリの J ス□ットに差し込 
みます。 

肩巧きネジを前面ス□ットに差し込を'と、巧部スライドレールの前面にあるシステムリリース 
ラッチび^^の位置に戻ってカチッと固定されます。システムをスライドアセンブリから取り外 
すとさは、このシステムリリースラッチを使用します。 

6各の部スライドの外側にあるスライドリリースラッチを巧し、システムをラックに押し込 
みます。 

7 ヴー ブル マネー ジメントアームの取り巧け83ぺージの 「ヴー ブル マネー ジメントアームの取 
り巧け」を参照してください。 

8ラックの正面パネルにある蝶ネジを締めてスライドアセンブリをラックに固定します。 
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図 1-7 ラックへのシステムの取り付け 



4 フロントリリースラッチ 

ラックからのシステムの取りかし 

システムをラックから取り外すには、次の手順を実行します。 

1システムの電源を切り、システムに接続されている周迈機器の電源を切って、電源コンセント 
から巧きます。 

2 I / O グーブルコネクタと電源クーブルコネクタを、システ厶背面パネルの各コネクタから取り 
外します。 

3正面シャーシパネルの両側でシステムのシャーシをラックに固定している蝶ネジを緩めます。 
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4 セーフティキャッチび掛かって止まるところまで、システムをラックから引き出します。 

已 各レールのフ□ントリリースラッチを引き上けてセーフティキャッチを解除し 
(図 1-7 を参照)、システムを前に引き出します。 

6システムをラックから完まに引き出します。 

ケーブルマネージメントアームの取り付け 

。メモ：ケーブルマネージメントアームは、ラックキャビネットの左右どちら側にでも取り付けることが 
できます。 

。メモ：ケーブルマネージメントアームランプアセンブリは、ケーブルマネージメントアームとは反対側 
に取り付けます。 

1クーブルマネージメントアー厶前端部のラッチをマウントレールの端のブラヴットにはめ 
込み、カチッと音びするまで巧し込みます（図 1-8 を参照)。 

2クーブルマネージメントアームのまだ取りはけていない一端のラッチをスライドアセンブリの 
端のブラヴットにはめ込み、カチッと音びするまで巧し込みます（図 1-8 を参照)。 

A 警告：システムケーブルの配線は、ケーブルマネージメントアームの両端を接続してから行ってくだ 
さい。 

図 1-8 ケー ブル マネー ジ イントアーム の取り付け 



1 マウントレール （2) 2 ブラケット凹 

3 ラッチの 4 ケ-ブルマネージメントア—ム 
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ケーブルの配線 

1アーム巧にクーブルを配線できるよラにするために、クーブルマネージメントアーム上部のワ 
イヤークーブルバスクットを開きます（図 1-9 を参照)。 


図 1-9 ケー ブル マネー ジメント アーム での ケー ブルの配線 



4 


1 タイラップ （2) : 

3 ケーブルマネージメントアーム 4 ワイヤ—ケーブルバスケッ 


システムステータスインジ 
ケータケーブルのコネクタ 


2必要に麻じて、システムステータスインジクータクーブルをシステム背面パネルのコネクタに 
接続します。 

システ厶ステータスインジクータクーブルをヴーブルマネージメントアー厶に通し、 LED びイ寸 
いた端をクーブルマネージメントアー厶の端のス□ットに差し込み、所定の位置にカチッと収 
まるまで巧し込みます。 

3 I/O クーブルコネクタと電源クーブルコネクタを、システム背面パネルの各コネクタに接続し 
ます。 


クーブル接続の詳細については、お使いのシステ厶のはじめ I こ J 、 またはい\ー ドウエア 
オーナーブマニュアル J を参照してください。 

に^ メモ：リテーナブラケットを電源の背面に取り付けて、電源ケーブルのストレインリリーフに役 
立てます。 

4ヴーブルをヴーブルマネージメントアー厶のベンド I こおって配線します。 
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5 ヒンジの動きを巧けないよラに、必要に麻じてクーブルのたるみを調節し、タイラップでクー 

ブルを固定します（図 1-9 を参照)。 

6クーブルバスクットを閉じます。 

7システ厶をラックから引き化したりラック I こ巧し戻したりして、クーブルび正しく取りはけ 

られているか、ケーブルマネージメントアー厶の動さでクーブルび緒まったり、引さつった 

りしないか、またはアー厶の動さび巧けられていないか巧認します。必要に麻じて、 

グーブルマネージメントアー厶のバスヴット肉のクーブルの位置を調整します。 

に^ メモ：システムを引き出せる限度まで引き出すと、伸びきった位置でスライドアセンブリにロッ 
クがかかります。ロックを解除するには、各スライドの側面にあるスライドリリースラッチを押 
しながら、システムをラックに押し込みます。 

8クーブルび正し<配線できたら、システムをラックに完をに巧し込みます。 

ケーブルマネージメントアームランプア七ンブリの取り付け 

ヴーブルマネージメントアームランプアセンブリによって、クーブルマネージメントアームび安定 
した水平な位置に誘導されます。クーブルマネージメントアームランプアセンブリの取り巧けは、 
次の手順で巧います。 

1クーブルマネージメントアームの向きに麻じて、片方だけのランプアセンブリを選びます。 

a 図 1-11 のよラにクーブルマネージメントアームをラックのち側に取り巧ける揚合は、 

左ケーブルマネージメントアームランプアセンブリをラックに取りはけます 
(図 1-10 を参照)。 

b クーブルマネージメントアームをラックの左側に取りはける揚合は、ちクーブルマネージ 
メントアー厶ランプアセンブリをラックに取りはけます（図 1-10 を参照)。 

A , 警告：ケーブルマネージメントアームが時間の姪過とともに化むことを防ぐために、ケーブルマ 
ネージメントアームランプア七ンプリを取り付ける必要があります。 

。メモ：ケーブルマネージメントアームランプアセンブリは、金属製のランプが必ずラックの内側 
を向くように取り付けてください（図 1-10 を参照)。 

& メモ：図 1-1 日は、システムの背面方向から見た図です。 
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図 1-10 を/右ケーブルマネージメントアームランプアセンブリの向き 



1 左ケーブルマネージメント 2 右ケーブルマネージメント 3 金属製のランプ 

アームランプアセンブリ アームランプアセンブリ 

2ラックの（ケーブルマネージメントアームを取りはけた箇所とは）反巧側にあるランプアセン 
ブリブラヴットにランプアセンブリのラッチをはめ込みます（図 1-11 を参照)。 

3巧の手順でヴーブルマネージメントアー厶を所定の位置 I こ挿入します。 

a ケーブルマネージメントアー厶の屈®部にあるランプアセンブリワイヤフスー厶ガイドの 
位置を確認します。 

b ランプアセンブリワイヤフォームガイドを持ち上け、ランプの上にスライドさせ、ランプ 
アセンブリの取は留め具のところで止めます。 

C 正しいランプアセンブリを選んでいれば、ラックにシステ厶を差し营える度に、ワイヤ 
フスー厶ガイドは毎回ランプアセンブリ上部の留め具に正しく固定されます。図 1-11 は、 
クーブルマネージメントアー厶をち側に取り巧け、左のランプアセンブリを取りはけたが 
態を示しています。 

ケーブルマネージメントアー厶ランプアセンブリを外すには、ランプアセンブリラッチのランプア 
センブリリリースポタンを巧し、ランプアセンブリをブラヴットから引き巧きます 
(図 1-11 を参照)。 
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図 1-11 ケーブルマネージメントアームランプア七ンプリの取り付け 



1 ランプアセンブリブラケット 2 ケ—ブルマネ—ジメントア 3 ランプアセンブリリリ 

ームランプアセンブリラッチ ースボタン 

4 ランプアセンブリの取付留め具 5 左ケーブルマネージメント 6 ランプアセンブリワイヤ 

アームランプアセンブリ フォームガイド 

にメモ：図 1-11 では、ケープルマネージメントアームがラックの右側に取り付けられ、左ケーフルマ 
ネージメントアームランプアセンプリがラックの左側 I こ取り付けられています。逆に、ケーブルマ 
ネージメントアームをラックの左側 I こ取り付ける場合は、右ケーブルマネージメントアームランプア 
センプリをラックの右側に取り付けます。 

ラック扉の取り付け 

ラックに巧属のマニュアルに記載されている扉の取り巧け手順を参照して<ださい。 

A 警告：ラックキャビネットの扉の大きさと重さを考慮して、取り付けおよび取りかしは1人では行わ 
ないでください。 
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Guia de instalacion del rack 



Notas, avisos y precauciones 

NOTA : una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar mejor el ordenador . 

O AVISO : un AV に 0 indica la posibilidad de danos en el hardware o la perdida de datos , e informa de como evitar 
el problema . 

PRECAUCION : un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de danos materiales , lesiones o incluso la muerte . 


La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. 

◎ 2007 Dell Inc. Reservados todos los derechos. 
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o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interes sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos. 
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Instrucciones de seguridad 

Siga estas pautas de seguridad para garantizar su propia seguridad y proteger el sistema y el entorno 
de trabajo frente a posibles dan 曰 s. Para obtener informacion completa sobre seguridad y normativas, 
consulte la Guia de informacion del product 。que se entrega con el sistema. La informacion sobre la garanti'a 
puede estar incluida eii este documento o constar en un documento aparte. 


SEGURIDAD: Mon ね je de sistemas en rack 

Tenga en cuenta las precauciones siguientes para garantizar la estabilidad y la seguridad del rack. 

Consulte tambien la documentacioii de instalacion del rack incluida con el sistema y el rack para 

ver los procedimientos y la informacion de precaucion. 

Los sistemas se consideran componentes de un rack. Por lo tanto, ‘‘c 曰 mp 曰 nente" se refiere a cualquier 

sistema, asi como a los distintos perifericos o al hardware de soporte. 

/K. PRECAUCION: antes de instalar sistemas en un rack, instale los estabilizadores frontales y laterales para racks 
individuales, 0 bien los estabilizadores frontales para varies racks unidos. Si no se instalan estabilizadores antes 
de realizar el montaje de los sistemas, el rack puede volcarse, y ello puede producir lesiones personales. 

Por lo tanto, instale siempre los estabilizadores antes de instalar los componentes en el rack. 

Una vez que haya instalado el sistema o los componentes en el rack, no extraiga nunca del rack mas de un 
componente a la vez porsus ensamblajes deslizantes. El peso de mas de un componente extendido puede hacer 
que vuelque el rack y producir lesiones graves. 

。 NOTA: este sistema esta homologado en cuanto a seguridad como unidad independiente y como componente 
para uso en un armario rack Dell utilizando el kit de rack del clients . La instalacion del sistema y el kit de rack 
en cualquier otro armario rack no ha sido aprobada por ninguna agenda de seguridad . Es su responsabilidad 
asegurarse de que la combinacion final de sistema y rack cumpla los estandares de seguridad correspondientes 
y los requisites de codigos de electricidad locales . Dell declina toda responsabilidad y garantia relacionadas con 
tales combinaciones . 

• Los kits de rack est 自 n concebidos para ser montados en un rack por tecnicos de servicio cualificados. 

Si instala el kit en cualquier otro rack, asegurese de que este cumpla las especificaciones de un rack 
Dell. 

PRECAUCION: no mueva los racks sin la ayuda de otra persona. Debido a la altura y al peso del rack, 
se recomienda un minimo de dos personas para realizar dicha tarea. 

• Antes de realizar cualquier operacion en el rack, asegurese de que los estabilizadores esten fijados 
al rack, que lleguen hasta el suelo y que tod 曰 el peso del rack descanse sobre el suelo. Instale los 
estabilizadores frontales y laterales para un unico rack, olos estabilizadores frontales para varies racks 
unidos. 

• Cargue siempre el rack desde la parte inferior hacia arriba, colocand 曰 en primer lugar el elemento 
m 自 s pesado. 

• El rack debe estar nivelado y estabilizado antes de extraer un componente. 
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• Teiiga cuidado al presionar los pestillos de liberacion de los rieles de componentes y al extraer o 
introducir un componeiite del rack, puesto que sus dedos pueden quedar aprisionados en los rieles 
deslizantes. 

• No sobrecargue el circuito de alimeiitacion de CA que suministra energia al rack. La carga total 
del rack no debe ser superior al80 por ciento de la corriente nominal del circuito. 

• Los componentes del rack deben disponer de una ventilacion suficieiite. 

• No suba sobre ningun componente ni lo utilice como escaloii para realizar 曰 peraciones 
en los componentes de un rack. 

Instrucciones generales de instalacion 

En esta gum de instalacion se proporcionan instrucciones para tecnicos de servicio especializados que 
instalen un 曰 o mas sistemas en un armario rack. La configuracioii 民 apid 民 ads™ se puede instalar sin 
herramientas en todos los armarios rack del fabricante que tengan onhcios cuadrad 曰 s, y la configuracion 
Versa 民 ails™ se puede instalar en la mayo バ a de los armarios rack estandar que tengan 曰 rifici 曰 s cuadrados 
0 redondos. Para cada sistema que se montara en el armario rack se precisa un kit de rack. 

Antes de comenzar 

Antes de montar el sistema en el rack, lea detenidamente la seccion "Instrucciones de seguridad" 
en la pagina 93 y las instrucciones de seguridad que se incluyen en la し uia de informacion del product 。 
para obtener informacion adicioiial. 

PRECAUCION: cuando instale varios sistemas en un rack, realice todos los procedimientos para el sistema 
actual antes de instalar el sistema siguiente. 

PRECAUCION: los armarios rack pueden ser muy pesados, pero se mueven con facilidad gracias a las ruedas. 
Dichos armarios no tienen frenos. Tenga el maximo cuidado cuando mueva el armario rack. Cuando traslade el 
armario rack，pliegue primero los pies niveladores. Evite rampas o inclinaciones largas o pronunciadas para 
evitar perder el control del armario. Extienda los pies niveladores como apoyo y para evitar que el armario se 
desplace. 

。 NOTA: para obtener instrucciones sobre la instalacion del sistema , consults "Instalacion del sistema en el rack " 
en la pagina 104. 
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Informacion de seguridad importante 

Cuando instale el sistema en el rack，tenga en cuenta las precauciones de seguridad que se indican en 
las subsecciones siguientes. 

PRECAUCION: debe seguir estrictamente los procedimientos que se explican en este documento para 
protegerse a si mismo y a otras personas que puedan verse involucradas. El sistema puede tener un tamano y un 
peso considerables，por lo que la preparacion y la planificacion adecuadas son impo け antes para evitar lesiones 
personales a uno mismo y a terceros. Esto es incluso mas importante cuando los sistemas se ins ね Ian en la parte 
superior del rack. 

PRECAUCION: no instale componentes del kit de rack disenados para otro sistema. Utilice unicamente el kit 
de rack para su sistema. Si utiliza un kit de rack para otro sistema, pueden producirse danos en el sistema 
y lesiones personales. 

Requisites del rack para VersaRails 

AVISO: el kit de rack VersaRails lo deben montar unicamente tecnicos de servicio cualificados en un rack 
que cumpla las especificaciones siguientes: ANSI/EIA-310-D-92, lEC 297 y DIN 41494 . Se precisa un kit de rack 
para cada sistema que se instale en el rack. 

Pies estabilizadores del rack 

PRECAUCION: antes de instalar sistemas en un rack, instale los estabilizadores frontales y laterales para racks 
individuales, 0 bien los estabilizadores frontales para varios racks unidos. Si no se instalan estabilizadores antes 
de realizar el montaje de los sistemas, el rack puede volcarse, y ello puede producir lesiones personales. 

Por lo tanto, instale siempre los estabilizadores antes de instalar los componentes en el rack. 

Los pies estabilizadores ayudaii a evitar que vuelque el rack. し onsulte la documentacion que se facilita 
con el armario rack para obtener instmcciones sobre la instalacion y la fijacion de los pies estabilizadores. 

Herramientasy material recomendados 

Para instalar el sistema en un armario rack de cuatro postes, necesita los elementos siguientes ： 

• Destomillador Phillips del 2 

• Cinta adhesiva o rotulador de punta de fieltro para marcar los orificios de montaje que se utilizaran 
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Contenido del kit de rack 

• Un par de ensamblajes deslizantes 

• Un brazo para tendido de cables 

• Un conjunto de rampa del brazo para tendido de cables izquierdo 

• Un conjunto de rampa del brazo para tendido de cables derecho 

• Un cable de indicador de estado (si pr 曰 cede) 

• Ocho tornillos Phillips con arandela 10-32 x 0,5 pulgadas 

W NOTA: los tornillos no metricos que se describen en las ilustraciones y en los procedimientos se identifican por 

el tamano y el numero de roscas por pulgada. Por ejempio, un tornillo Phillips del が 10 con 32 roscas por pulgada 

se identifies como un tornillo 10-32. 

NOTA: en la figura 1-1 se ilustran los conjuntos de rampa del brazo para tendido de cables izquierdo y derecho. 
Segun la orientacion del brazo para tendido de cables (CMA), solo utilizar う un conjunto de rampa para asegurar 
el CMA a la parte posterior del rack. Para obtener mas informacion, consults "Fijacion del conjunto de rampa 
del brazo para tendido de cables" en la pagina 108. 


Figura 1-1. Contenido del kit de rack 



1 Brazo para tendido de cables 


4 Ensamblajes deslizantes 


2 Conjunto de rampa del brazo 
para tendido de cables 
izquierdo 

5 8 tornillos Phillips con arandela 

10-32 X 0,5 pulgadas 


3 Conjunto de rampa del brazo 
para tendido de cables 
derecho 

6 Cable de indicador de estado 
(si precede) 
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Tareas de instalacion 


La instalacion del kit de rack implica realizar las tareas siguientes (que se describeii en detalle 
en las secciones siguientes) en el orden indicado ： 

1 Extraccion de las puertas del rack 

2 Marcado del rack 

3 Configuracion de los ensamblajes de rieles deslizantes 

4 Instalacion de los rieles de montaje en el rack 

• Instalacion de 民 apid 民 ails 

• Instalacion de Versa 民 ails 

日 Instalacion del sistema en el rack 

6 Instalacion del brazo para tendido de cables 

7 Cableado 

8 Fi]acion del conjunto de rampa del brazo para tendido de cables 

9 Colocacion de las puertas del rack 

Extraccion de las puertas del rack 

Para extraer las puertas, consulte los procedimientos correspondientes en la documentacion suministrada 
con el armario rack. 

PRECAUCION: debido al tamafio y el peso de las puertas del armario rack, nunca debe intentar montarlas 
ni desmon ね rias una sola persona. 

PRECAUCION: guarde las puertas en un I 叫 ar en el que no puedan lesionar a nadie en caso de caer 
accidentalmente. 

Marcado del rack 

Para un sistema 2-U，debe asignar 2 U (88 mm) de espacio vertical para cada sistema que instale en el rack. 

Los armarios rack que cumplen los est 自 ndares EIA-310 tienen un patron alterno de tres orificios por unidad 
de rack con un espacio eiitre orificios de centro a centre (empezando por el orificio superior de un espacio 
1-U) de じ夕 mm,15 夕 mm y 12,7 mm para los rieles verticales frontal y posterior (vea la figura 1-2). 

Los armarios rack pueden tener onticios red 曰 ndos o cuadrados. 

NOTA: los rieles verticales se pueden marcar con lineas horizontales y numeros a incrementos de 1-U. 

Si lo desea, puede senalar el numero realizando una marca en el riel vertical del rack. No es necesario marcar 
ni colocar cinta en el rack. 
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Figura 1-2. 


Una unidad de rack 




PRECAUCION: si va a instalar mas de un sistema, instale los rieles de mon ね je de modo que el primer sistema 
quede instalado en la posicion mas baja disponible en el rack. 

Para marcar el rack, realice los pasos siguientes: 

1 Coloque una marca (o una cinta) en los rieles verticales frontales del rack en los que desee col 曰 car 
la parte inferior del sistema que esta instalando en el rack. La parte inferior de cada espacio1-U 
se encuentra en el centro de la zona metalica m 自 s estrecha entre orificios (marcados con una linea 
horizontal en al ピ unos armarios rack ； vea la figura 1-3). 

2 Coloque una marca uiios 88 111111 por encima de la marca original que ha realizado (o cuente 

ties orificios en un rack que cumpla los estandares EIA-310) y marque los rieles verticales frontales 
del rack con un r 曰 tulador de punta de fieltro o con cinta adhesiva (si ha contado los orificios, coloque 
una marca justo encima del orificio superior). Esta marca o trozo de cinta indica donde se va a situar 
el borde superior del sistema en los rieles verticales (vea la figura 1-3). 
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Figura 1-3. Marcado de los rieles verticales 
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Configuracion de los ensamblajes de rieles deslizantes 

El ensamblaje de rieles deslizantes presenta un soporte de montaje giratorio en cada extreme del riel. 

La posicion del soporte determina si el ensamblaje de rieles se utiliza c 曰 mo 民 apid 民 ailo como Versa 民 ail. 

El lado 民 apid 民 ail del soporte tiene un gancho y un pestillo que lo fijan al riel vertical. El lado Versa 民 ail 
del soporte tiene tres orificios y se fija al riel vertical mediante tornillos. 

因 NOTA: el kit de rack se suministra con los ensamblajes deslizantes en la configuracion RapidRails. 

Para cambiar de un tipo de ensamblaje de rieles a otro ： 

1 Levante la palanca azul del soporte de montaje giratorio (vea la figura 1-4). 

1 し ire el soporte y lev 自 ntel 曰 para sacarlo de los dos topes. 

3 Continue girando el soporte 180 grades hasta que pueda volver a colocar las muescas sobre los topes. 

4 し ire el soporte en el sentido contrario hasta que se asiente en su lugar. 

Figura 1-4. Cambio de la posicion del soporte de montaje giratorio 



1 Superficie de montaje del 2 Soporte giratorio 3 Palanca de liberacion 

soporte (version RapidRails) 

4 Topes (2) 日 Muescas (2) 
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Instalacion de los rieles de montaje en el rack 

Instalacion de los rieles de montaje RapidRails 

NOTA: asegurese de que los soportes de montaje giratorios de los ensamblajes deslizantes se encuentran 
en la configuracion RapidRail. Vea la figura 1-5. 

1 En la parte frontal del armario rack, coloque uno de los rieles de montaje de forma que la superficie 
de montaje del soporte quede situada entre las marcas ola cinta que ha colocado ( 曰 las posiciones 
numeradas) en los rieles verticales en la seccion "Marcado del rack en la pagina 97 (vea la figura 1-5). 

El gancho de montaje superior de la superficie de montaje del soporte delantero debe encajar 
en el orincio superior entre las marcas realizadas en los rieles verticales. 

Figura 1-5. Instalacion de los rieles de montaje RapidRails 



1 Ganchos de montaje (4) 2 Pulsadores (2) 3 Rieles de montaje (2) 
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2 Empuje hacia delaiite el riel de montaje hasta que los ganchos de montaje entren en los orificios 
cuadrados correspondientes. A continuacion, presione hacia abajo la superficie de montaje del soporte 
hasta que los ganchos de montaje queden encajados y el b 曰 ton de pres お n saiga y se oiga un die 

(vea la figura 1-5). 

3 En la parte posterior del armario, deslice hacia atras la superficie de montaje del soporte hasta que 
los ganchos de montaje entren en los orificios cuadrados y, a c 曰 ntinuacion，empuje hacia abajo la 
superficie hasta que los ganchos de montaje queden encajados y se expulse el pulsador (se oira un die). 

4 民 epita del paso1 al paso 3 para el riel de montaje del otro lado del rack. 

因 NOTA: asegurese de que los rieles de montaje esten montados en la misma posicion vertical en ambos lados 
del rack. 

Instalacion de los rieles de montaje VersaRails 

y NOTA: asegurese de que los soportes de montaje giratorios de los ensamblajes deslizantes se encuentran 
en la configuracion VersaRail. Vea la figura 1-6. 

1 En la parte frontal del armario rack，coloque uno de los rieles de montaje de forma que la superficie 
de montaje del soporte quede situada entre las marcas que ha colocado (olas posiciones numeradas) 
en los neies verticales en la seccion "Marcado del rack" en la pagina 97 (vea la figura 1-6). 

Los ties orificios de la parte frontal de la superficie de montaje del soporte deben alinearse 
con los orificios situados entre las marcas realizadas en el riel vertical frontal. 

2 Coloque dos tomillos Phillips con arandela 10-32 x 0,5 pulgadas en los orificios superior e inferior 
de la superncie de montaje del soporte para fijar el riel de montaje al riel vertical frontal. 

3 En la parte posterior del armario, deslice hacia at が s la superficie de montaje del soporte hasta 
que los orificios de montaje se alineen con los orificios correspondientes en el riel vertical posterior. 

4 Coloque dos tomillos Phillips con arandela 10-32 x 0,5 pulgadas en los orificios superior e inferior 
de la superficie de montaje del soporte para fijar el riel de montaje al riel vertical posterior. 

5 民 epita del paso1 al paso 斗 para el riel de montaje del otro lado del rack. 

区！ NOTA: asegurese de que los rieles de montaje esten montados en la misma posicion en los rieles verticales 
de ambos lados del rack. 
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Figura 1-6. Instalacion de los rieles de montaje VersaRails 



1 Superficie de montaje 
del soporte 


2 Tornillos Phillips con arandela 3 Rieles de montaje (2) 
10-32 X 0,5 pulgadas 
(4 por riel de montaje) 
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Instalacion del sistema en el rack 

PRECAUCION: si va a instalar mas de un sistema, instale el primero en la posicion mas baja disponible 
en el rack. 

PRECAUCION: debido al tamano y el peso del sistema, no intente nunca instalarlo en los rieles de montaje 
listed solo. 

1 Tire de los dos rieles deslizantes internos hacia fuera del rack hasta que queden totalmente extendidos. 

2 Levante el sistema hasta su posicion en la parte superior de los ensamblajes deslizantes extendidos. 

Los ties tomillos de pivote de los lados del sistema encajan en las ranuras J correspondientes 
(vea detalles en la figura 1-7) de los ensamblajes deslizantes internos. 

3 Baje la parte posterior del sistema alineando los tornillos de pivote posteriores situados en los lados 
del sistema con las ranuras J posteriores de los ensamblajes deslizantes. 

4 Coloque los tornillos de pivote posteriores en sus respectivas ranuras J. 

日 Baje la parte frontal del sistema y encaje los tornillos de pivote centrales y froiitales en sus respectivas 
ranuras J de los ensamblajes deslizantes. 

El pestill 曰 de liberacion del sistema de la parte frontal del riel deslizante intern 曰 encajara en su sitio 
cuando el tornillo de pivote encaje en la ranura frontal. Utilice el pestillo de liberacion del sistema 
cuando desee extraer el sistema de los ensamblajes deslizantes. 

6 Presione el pestillo de liberacion deslizante de la parte exterior de cada riel deslizante iiiterno 
y, a continuacion, inserte el sistema en el rack. 

7 Instale el brazo para tendido de cables. し onsulte "Instalacion del brazo para tendido de cables" 
en la pagina 106. 

8 Apriete los tornillos mariposa del panel frontal del rack para fijar los ensamblajes deslizantes al rack. 
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Figura 1-7. Instalacion del sistema en el rack 



1 Pestillo de liberacion deslizante 2 Tornillos de pivote (6) 3 Ranuras J (6) 

4 Pestillo de liberacion frontal 

Extraccion del sistema del rack 

Para extraer el sistema del rack，realice el procedimiento siguiente: 

1 Apague el sistema y los dispositivos perifericos conectados, y desconecte el sistema de la toma 
electrica. 

2 Desenchufe los conectores de cable de E/S y de cable de alimentacion de sus conectores respectivos 
en el panel posterior del sistema. 

3 Afloje los tornillos mariposa de ambos lados del panel frontal del chasis que fija el sistema al rack. 
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4 Tire del sistema para extraerlo del rack hasta que se detenga debido al reten de seguridad. 

日 Tire hacia arriba del pestillo de liberacion frontal de cada riel para desencajar el reten de seguridad 
(vea la figura 1-7) y deslice el sistema hacia delante. 

6 Extraiga completamente el sistema del rack. 

Instalacion del brazo para tendido de cables 

NOTA: puede fijar el brazo para tendido de cables en cualquiera de los lados del armario rack. 

因 NOTA: fije el conjunto de rampa del brazo para tendido de cables en el lado en el que no haya fijado el brazo 
para tendido de cables. 

1 Encaje el pestillo del extreme frontal del brazo para tendido de cables en el soporte del extreme 
del riel de montaje hasta que se oiga un die (vea la figura 1-8). 

2 Encaje el pestillo del extreme sin rijar del brazo para tendido de cables en el soporte del extremo 
del ensamblaje deslizante hasta que se oiga un die (vea la figura 1-8). 

PRECAUCION: es preciso conectar ambos extremos del brazo para tendido de cables antes de empezar 
a colocar los cables del sistema. 


Figura 1-8. Instalacion del brazo para tendido de cables 
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Cableado 


1 Abra el soporte para cables de la parte superior del brazo para ten ぶ do de cables para poder colocar 
los cables eiilos brazos (vea la figura 1-9). 

Figura 1-9. Cableado en el brazo para tendido de cables 



Abrazaderas (2) 


2 Conector del cable de indicador 
de estado del sistema 


3 Brazo para tendido de cables 4 Soporte para cables 


2 Si procede, coiiecte el cable de indicador de estado del sistema en su conector del panel posterior 
del sistema. 

Pase el cable de indicador de estado del sistema por el brazo para tendido de cables e inserte el extreme 
LED en la ranura del extreme del brazo para tendido de cables hasta que encaje en su sitio. 

3 Enchufe los conectores de cable de E/S y de cable de alimentacion en sus conectores respectivos 
del panel posterior del sistema. 

Para obtener m 自 s informacion sobre las conexiones de los cables, consulte la し uia de introduccion 
del sistema o el Manual del propietario del hardware. 

NOTA: utilice los soportes de retencion situados en la parte posterior de las fuentes de alimentacion 
para liberar la tension de los cables de alimentacion. 

4 Pase los cables por el codo del brazo para tendido de cables. 

日 Realice los ajustes de holgura necesarios en los cables en las posicioiies de las bisagras y fije los cables 
con las abrazaderas (vea la figura 1-9). 
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6 Cierre el soporte para cables. 

7 Deslice el sistema dentro y fuera del rack para comprobar que los cables esten colocados 
correctamente y que no queden doblados o estirados ni interfieran con el movimiento del brazo 
para tendido de cables. Ajuste los cables en el interior del brazo para ten ぶ do de cables segun sea 
necesario. 

。 NOTA: si extrae el sistema hasta la posicion maxima, los ensamblajes deslizantes quedaran bloqueados en 
la posicion extendida. Para desbioquearlos, presione el pestillo de liberacion deslizante del lateral de cada 
ensamblaje deslizante y, a continuacion, inserte el sistema en el rack. 

8 Cuando haya comprobado que los cables est 自 n colocados correctamente, inserte el sistema totalmente 
en el rack. 

Fijacion del conjunto de rampa del brazo para tendido de cables 

El conjunto de rampa guia al brazo para tendido de cables para que quede situado en una superficie plana 
y estable. Para fijar el conjunto de rampa del brazo para tendido de cables ； 

1 Seleccione solo uno de los conjuntos de rampa，segun la orientacion del brazo para tendido de cables. 

a M el brazo para tendido de cables est る n] ado a la parte derecha del rack (como se muestra 
en la figura 1-11), fije el conjunto de rampa izquierdo al rack (vea la figura 1-10). 

b Si el brazo para tendido de cables est る fijado a la parte izquierda dei rack, rye el conjunto de rampa 
derecho al rack (vea la figura 1-10). 

PRECAUCION: el conjunto de rampa del brazo para tendido de cables debe estar instalado para evitar 
que el brazo para tendido de cables se combe a largo plazo. 

因！ NOTA: asegurese de que utiliza el conjunto de rampa del brazo para tendido de cables con la rampa metalica 
orientada hacia el centro del rack (vea la figura 1-10). 

。 NOTA: en la orientacion que se muestra en la figura 1-10 se presupone que el usuario est 自 frente a la parte 
posterior del sistema. 
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Figura 1-10. Orientacion del conjunto de rampa del brazo para tendido de cables izquierdo o derecho 



Conjunto de rampa del brazo 2 
para tendido de cables 
izquierdo 


Conjunto de rampa del brazo 3 Rampa met 引 ica 

para tendido de cables 

derecho 


2 Ajuste el pestillo del conjunto de rampa en el soporte del conjunto de rampa, que se encuentra en 
el lado opuesto del rack desde el que ha fijado el brazo para tendido de cables (vea la figura 1-11). 

3 Para deslizar el brazo para tendido de cables hasta su posicion: 

a Busque la gui'a de alambre para el conjunto de rampa en el codo del brazo para tendido de cables, 
b Levante y deslice la guia de alambre hacia arriba hasta llegar al reten de asentamiento del conjunto 



c Si ha seleccionado el conjunto de rampa adecuado, la guia de aiambre quedar 自 encajada 
correctamente en el reten de la parte superior dei conjunto de rampa cada vez que se apague 
y se encienda el sistema en el rack. En la figura 1-11 se muestra el conjunto de rampa izquierdo 
instalado con el brazo para tendido de cables fijado a la derecha. 

Para desencajar el conjunto de rampa, presione el boton de liberacion del pestillo del conjunto de rampa 
y extraiga el conjunto de rampa dei soporte (vea la figura 1-11). 
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Figura 1-11. Instalacion del conjunto de rampa del brazo para tendido de cables 



1 Soporte del conjunto de rampa 

4 Re お n de asentamiento 

del conjunto de rampa 


2 Pestillo del conjunto de rampa 
del brazo para tendido de cables 

5 Conjunto de rampa del brazo 
para tendido de cables izquierdo 


3 Boton de liberacion 
del conjunto de rampa 

6 Guia de alambre para 
el conjunto de rampa 


に ^ NOTA: en la figura 1-11, el brazo para tendido de cables esta fijado al lado derecho del rack, y el conjunto de 
rampa del brazo para tendido de cables izquierdo esta fijado al lado izquierdo del rack. En cambio, si fija el brazo 
para tendido de cables al lado izquierdo del rack, debe fijar el conjunto de rampa del brazo para tendido de cables 
derecho al lado derecho del rack. 


Colocacion de las puertas del rack 

Para colocar las puertas, consulte los procedimientos correspondientes en la documentacion suministrada 
con el rack. 

PRECAUCION: debido al tamano y el peso de las puertas del armario rack, nunca debe intentar mon ね Has 
ni desmontarlas una sola persona. 
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